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General Safety Information 

WARNING! Read and understand all instructions. Failure 
to follow all instructions listed below may 
result in electric shock, fire, and/or serious 
personal injury. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS! 

Work Area Safety 

• Keep your work area clean and well lit. Cluttered 
benches and dark areas invite accidents. 

• Do not operate power tools in explosive atmo- 
spheres, such as in the presence of flammable 
liquids, gases, or dust. Tools create sparks which 
may ignite the dust or fumes. 

• Keep bystanders, children, and visitors away while 
operating a tool. Distractions can cause you to lose 
control. 

Electrical Safety 

• Grounded tools must be plugged into an outlet, 
properly installed and grounded in accordance with 
all codes and ordinances. Never remove the ground- 
ing prong or modify the plug in any way. Do not use 
any adapter plugs. Check with a qualified electrician 
if you are in doubt as to whether the outlet is prop- 
erly grounded. If the tool should electrically malfunction 
or break down, grounding provides a low resistance 
path to carry electricity away from the user. 



Cover of 
grounded 
outlet box 




Grounding prong 




Grounding prong 



• Avoid body contact with grounded surfaces such 
as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There 
is an increased risk of electrical shock if your body is 
grounded. 

• Don't expose electrical tools to rain or wet condi- 
tions. Water entering a tool will increase the risk of 
electrical shock. 

• Do not abuse cord. Never use the cord to carry the 
tools or pull the plug from an outlet. Keep cord 
away from heat, oil, sharp edges or moving parts. 
Replace damaged cords immediately. Damaged 
cords increase the risk of electrical shock. 

• When operating a tool outside, use an outdoor 
extension cord marked "W-A" or "W". These cords 



are rated for outdoor use and reduce the risk of elec- 
trical shock. 

• Use only three-wire extension cords which have 
three-prong grounding plugs and three-pole re- 
ceptacles which accept the tool's plug. Use of other 
extension cords will not ground the tool and increase the 
risk of electrical shock. 

• Use proper extension cords. (See chart.) Insufficient 
conductor size will cause excessive voltage drop, loss 
of power. 



Minimum Wire Gauqe for Extension Cord 


Nameplate 
Amps 


Total Length (in feet) 




0-25 


26-50 


51 -100 


0-6 


18 AWG 


16 AWG 


16 AWG 


6-10 


18 AWG 


16 AWG 


14 AWG 


10-12 


16 AWG 


16 AWG 


14 AWG 


12-16 


14 AWG 


12 AWG 


NOT RECOMMENDED 



• Before using, test the Ground Fault Circuit Inter- 
rupter (GFCI) provided with the power cord to 
insure it is operating correctly. GFCI reduces the risk 
of electrical shock. 

• Extension cords are not recommended unless they 
are plugged into a Ground Fault Circuit Interrupter 
(GFCI) found in circuit boxes or outlet receptacles. 

The GFCI on the machine power cord will not prevent 
electrical shock from the extension cords. 

• Keep all electric connections dry and off the ground. 
Do not touch plugs or tool with wet hands. Reduces 
the risk of electrical shock. 

Personal Safety 

• Stay alert, watch what you are doing and use com- 
mon sense when operating a power tool. Do not 
use tool while tired or under the influence of drugs, 
alcohol, or medications. A moment of inattention 
while operating power tools may result in serious per- 
sonal injury. 

• Dress properly. Do not wear loose clothing or jew- 
elry. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and 
gloves away from moving parts. Loose clothes, jew- 
elry, or long hair can be caught in moving parts. 

• Avoid accidental starting. Be sure switch is OFF be- 
fore plugging in. Carrying tools with your finger on the 
switch or plugging tools in that have the switch ON in- 
vites accidents. 

• Remove adjusting keys or switches before turning 
the tool ON. A wrench or a key that is left attached to 
a rotating part of the tool may result in personal injury. 



Ridge Tool Company 



RIDGID 



K-380 Drain Cleaning Machine 



• Do not over-reach. Keep proper footing and bal- 
ance at all times. Proper footing and balance enables 
better control of the tool in unexpected situations. 

• Use safety equipment. Always wear eye protection. 

Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hear- 
ing protection must be used for appropriate conditions. 

Tool Use and Care 

• Use clamp or other practical way to secure and 
support the workpiece to a stable platform. Holding 
the work by hand or against your body is unstable 
and may lead to loss of control. 

• Do not force tool. Use the correct tool for your 
application. The correct tool will do the job better 
and safer at the rate for which it is designed. 

• Do not use tool if switch does not turn it ON or 
OFF. Any tool that cannot be controlled with the switch 
is dangerous and must be repaired. 

• Disconnect the plug from the power source before 
making any adjustments, changing accessories, or 
storing the tool. Such preventive safety measures re- 
duce risk of starting tool accidentally. 

• Store idle tools out of the reach of children and 
other untrained persons. Tools are dangerous in 
the hands of untrained users. 

• Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp 
and clean. Properly maintained tools with sharp cutting 
edges are less likely to bind and are easier to control. 

• Check for misalignment or binding of moving parts, 
breakage of parts, and any other condition that 
may affect the tool's operation. If damaged, have 
the tool serviced before using. Many accidents are 
caused by poorly maintained tools. 

• Use only accessories that are recommended by the 
manufacturer for your model. Accessories that may 
be suitable for one tool may become hazardous when 
used on another tool. 

• Keep handles dry and clean; free from oil and 
grease. Allows for better control of the tool. 

Service 

• Tool service must be performed only by qualified re- 
pair personnel. Service or maintenance performed 
by unqualified repair personnel could result in injury. 

• When servicing a tool, use only identical replace- 
ment parts. Follow instructions in the Maintenance 
Section of this manual. Use of unauthorized parts or 
failure to follow maintenance instructions may create a 
risk of electrical shock or injury. 



Specific Safety Information 



A WARNING 



Read this operator's manual carefully before using 
the K-380 Drain Cleaner. Failure to understand and 
follow the contents of this manual may result in 
electrical shock, fire and/or serious personal injury. 

Call the Ridge Tool Company, Technical Service Depart- 
ment at (800) 519-3456 if you have any questions. 

Drain Cleaner Safety 

• Wear gloves provided with the machine. Never 
grasp a rotating cable with a rag or loose fitting 
cloth glove. Could become wrapped around the cable 
and cause serious injury. 

• Never operate machine with belt guard removed. 

Fingers can be caught between the belt and pulley. 

• Do not overstress cables. Keep hand on the cable 
for control when machine is running. Overstressing 
cables because of obstruction may cause twisting, 
kinking or breaking of the cable and result in serious 
injury. 

• Position machine within two feet of inlet. Greater 
distances can result in cable twisting or kinking. 

• Machine is designed for one person operation. 

Operator must control foot switch and cable. 

• Use foot switch to operate machine while main- 
taining good footing and balance. Do not operate 
machine in (REV) reverse. Operating machine in re- 
verse can result in cable damage and is used only to 
back tool out of an obstruction. 

• Keep hands away from rotating drum and guide 
tube. Do not reach into drum unless machine is un- 
plugged. Hand may be caught in the moving parts 
resulting in serious injury. 

• Be careful when cleaning drains where cleaning 
compounds have been used. Avoid direct contact 
with skin and eyes. Serious burns can result from 
some drain cleaning compounds. 

• Do not operate machine if operator or machine is 
standing in water. Will increase the risk of electrical 
shock. 

• Wear safety glasses and rubber soled, non-slip 
shoes. Use of this safety equipment may prevent se- 
rious injury. 

• Only use the K-380 to clean drain lines up to 4" in 
diameter. Follow instructions on the use of the 
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machine. Other uses or modifying the drain cleaner for 
other applications may increase the risk of injury. 

Description, Specifications and 
Standard Equipment 

Description 

The RIDGID K-380 Drain Cleaning Machine will clean 
drain lines up to 4" in diameter and 75 feet in length. 
Corrosion-resistant cable drum holds 100 feet of 3 k" di- 
ameter cable or 75 feet of V2" cable. 

The drum is belt-driven by a 1 A HP electric motor that has 
a grounded electrical system. An integral Ground Fault 
Interrupter (GFCI) is built into the line cord and a pneumatic 
foot actuator provides ON/OFF control of the motor. 

The cable is manually fed in and out of the drain. An op- 
tional autofeed is available that will advance or retract the 
cable at a rate of 18 feet per minute. An integral torque 
limiter will cause the drum to stop rotating when exces- 
sive torque is created. When the cutting tool that is 
attached to the cable hits a snag the drum stops rotating, 
allowing the operator to relieve tension on the cable. 

The integral wound cable has a quick change coupling 
system for disconnecting tools. This "Solid-Core" Integral 
Wound cable is a durable, kink-resistant cable. 



Standard Equipment 



Specifications 

Line Capacity 



.Depends on choice of cable. 
Refer to the following chart for 
recommendations. 



Cable Size 


Recommended Line 
Size & Reach 




Line Size 


Reach 


3/8" Cable 


Vk"-3" 


100' 


1/2" Cable 


3" - 4" 


75' 



Drum Capacity . 



100' of Diameter Cable 

75' of V2" Diameter Cable 

Motor: 

Type 1 15V/60 Hz, Reversible, 

Split Phase 
Rating Vs HP @ 1725 RPM 

Amps 6.7 

Weight (Machine Only). ..37 lbs. 

Length 22" 

25" w/Autofeed 

Height 22" 

Width 15" 



No. 


[\ /I /~\ r\ & 1 

No. 


Description 


87302 


K-380 


K-380 Machine Only w/Gloves 


87287 


K-380 


K-380 Machine w/Gloves & Std. Equipment 




W/O-ol IW 


— O-ol IW 78 x ou bolid uore (Integral 

Wm \nr\\ Pahlo 

-T-260 Tool Set Includes: 
-T-202 Bulb Auger 

- T-205 "C" Cutter 

- T-21 1 Spade Cutter 

- A-13 Coupling Pin 


84522 


K-380 


K-380 Machine w/Gloves & Std. Equipment 




w/C-32 IW 


- C-32 IW 7»" x 75' Solid Core (Integral 
Wound) Cable, 

— T-?fiO Tnnl Spt 

1 tUU 1 UUI OCl 


07007 
0 / ou / 


i\ oou 


r\-OOU IVIdUIllIlc W/OIUVcb £x OLU. CLjUIUi I lei 11 




w/C-32 IW 


- Two-Wheel Cart 

- C-32 IW 7»" x 75' Solid Core (Integral 
Wound) Cable 

-T-260 Tool Kit 


87317 


K-380 PF 


K-380 Machine w/Gloves & Std. Equipment 




W/u Ot IVV 


A i iIatq q H 

- MULUIccU 

- C-32 IW 7b" x 75' Solid Core (Integral 
Wound) Cable 

- T-260 Tool Set 




r\ oou rr 


i\ OOU iVlctLflMMc VV/VJIUvCc) Ok OLU. L_L| U l[J[ 1 lei 1 1 




w/C-32 IW 


- Two-Wheel Cart 

- Autofeed 

- C-32 IW 7b" x 75' Solid Core (Integral 
Wound) Cable 

-T-260 Tool Set 


87292 


K-380 


K-380 Machine w/Gloves & Std. Equipment 




w/C-44 IW 


- C-44 IW '/." x 50' Solid Core (Integral 
Wound) Cable 

- T-260 Tool Kit 


87297 


K-380 


K-380- Machine w/Gloves & Std. Equipment 




w/C-45 IW 


- C-45 IW Vz" x 75' Solid Core (Integral 
Wound) Cable 

T 9fifl Tnnl Qot 


070-1 0 
0/0 it 


Lf.OOA 

r\-OOU 


r\-OOU IVIdOMIHc W/UIUVcb Ot OLU. CUUipi 1 IUI 11 




w/C-45 IW 


- Two-Wheel Cart 

- C-45 IW Vz" x 75' Solid Core (Integral 
Wound) Cable 

- T-260 Tool Set 


87322 


K-380 PF 


K-380 Machine w/Gloves & Std. Equipment 




w/C-45 IW 


- Autofeed 

- C-45 IW <h" x 75' Solid Core (Integral 
Wound) Cable 

-T-260 Tool Set 


87332 


K-380 PF 


K-380 Machine w/Gloves & Std. Equipment 




w/C-45 IW 


- Two-Wheel Cart 

- Autofeed 

- C-45 IW '/" x 75' Integral Wound Cable 
-T-260 Tool Set 


Accessories 


87337 


A-380 


Auto Feed Assembly 


59782 




Two-Wheel Transport Cart 
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Machine Assembly 



A WARNING 



To prevent serious injury) proper assembly of the 
Drain Cleaner is required. The following procedures 
should be followed: 





Figure 1 - K-380 Drum Machine with V»" Cable and Tools 

Instructions For Mounting Autofeed 

1 . Screw handle into the autofeed. 

2. Place the mounting bracket onto the back of the 
autofeed. Bracket shaft must be inserted into the 
center hole of the autofeed while the two (2) holes in 
the bracket must be aligned with the mounting pins 
(Figure 2). 




Figure 2 - Placing Mounting Bracket Into Auto Feed 

3. Attach autofeed onto the front frame of the K-380 
using the two (2) Vie" x 1" flat head screws. Insert the 
screws into the holes in the frame from the back 
(Figure 3). Be sure to use the lock washers and 
tighten the screws until auto feed unit is secure. DO 
NOT OVERTIGHTEN. 




Figure 3 - Mounting Auto Feed Onto The Frame 



Machine Inspection 



A WARNING 







To prevent serious injury, inspect your Drain 
Cleaning Machine. The following inspection pro- 
cedures should be performed before each use. 

1 . Make sure the Drain Cleaning Machine is unplugged 
and the directional switch is set to the OFF position 
(Figure 4). 

2. Make sure the foot switch is present and attached to 
the Drain Cleaning Machine (Figure 4). Do not oper- 
ate the machine without a foot switch. 





Figure 4 - Directional Switch In OFF Position 
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Inspect the power cord, Ground Fault Circuit 
Interrupter (GFCI) and plug for damage. If the plug 
has been modified, is missing the grounding prong or 
if the cord is damaged, do not use the Drain Cleaning 
Machine until the cord has been replaced. 

Check belt guard to insure it is properly fastened to 
the frame. 



A WARNING 



The gap between the belt guard and drum 
should not exceed V" to prevent fingers being caught be- 
tween belt and pulley. Do not operate this machine 
without a belt guard. 

5. Inspect the Drain Cleaning Machine for any broken, 
missing, misaligned or binding parts as well as any 
other conditions which may affect the safe and normal 
operation of the machine. If any of these conditions 
are present, do not use the Drain Cleaning Machine 
until any problem has been repaired. 

6. Lubricate the Drain Cleaning Machine, if necessary, 
according to the Maintenance Instructions. 

7. Use tools and accessories that are designed for your 
drain cleaner and meet the needs of your application. 
The correct tools and accessories allow you to do the 
job successfully and safely. Accessories suitable for 
use with other equipment may be hazardous when 
used with this drain cleaner. 

8. Clean any oil, grease or dirt from all equipment han- 
dles and controls. This reduces the risk of injury due 
to a tool or control slipping from your grip. 

9. Inspect the cutting edges of your tools. If necessary, 
have them sharpened or replaced prior to using the 
Drain Cleaning Machine. Dull or damaged cutting 
tools can lead to binding and cable breakage. 

10. Inspect cables and couplings for wear and damage. 
Cables should be replaced when they become 
severely worn or corroded. A worn cable can be 
identified when the outside coils become flat. 



A WARNING 



Worn or damaged cables can break caus- 
ing serious injury. 



Machine Set-Up 



A WARNING 




ft 



To prevent serious injury, proper set-up of the 
machine and work area is required. The following 
procedures should be followed to set-up machine: 

1 . Check work area for: 

• Adequate lighting. 

• Grounded electrical outlet. 

• Clear path to the electrical outlet that does not 
contain any sources of heat or oil, sharp edges or 
moving parts that may damage electrical cord. 

• Dry place for machine and operator. Do not use the 
machine while standing in water. 

• Flammable liquids, vapors or dust that may ignite. 

2. Position the Drain Cleaning Machine within 2' of 
sewer inlet. Greater distance can result in cable twist- 
ing or kinking. 

3. Position the air foot switch pedal for easy operator ac- 
cessibility. Machine is designed for one person 
operation. 

4. Make sure FOR/OFF/REV switch is in the OFF po- 
sition. 

5. Select and install the proper tool to the end of the 
cable. The T-Slot Coupler allows the tool to be 
snapped into the cable coupler (Figure 5). To re- 
move tool, use the pin key to depress the plunger and 
slide the coupling apart. 



To Couple Cable 
and Tools 



Snap Together 



To Uncouple Cable and Tools 

/?7 




Insert Pin 



Slide Apart 



Figure 5 - Coupling and Uncoupling Tools 

NOTE! Proper Tool Selection 

A good rule of thumb is to use a tool at least 1" smaller 
than the line to be cleaned. The style of the tool is deter- 
mined by the nature of the job and is left up to the operator. 

6. Plug the Drain Cleaning Machine into the electrical 
outlet, making sure to position the power cord along 
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the clear path selected earlier. If the power cord 
does not reach the outlet, use an extension cord in 
good condition. 



A WARNING 



To avoid electric shock and electrical fires, 
never use an extension cord that is damaged or does not 
meet the following requirements: 

• The cord has a three-prong plug similar to shown in 
Electrical Safety section. 

• The cord is rated as "W" or "W-A" if being used out- 
doors. 

• The cord has sufficient wire thickness (16 AWG below 
50714 AWG 50'-100'). If the wire thickness is too small, 
the cord may overheat, melting the cord's insulation or 
causing nearby objects to ignite. 



A WARNING 



To reduce risk of electrical shock, keep all 
electrical connections dry and off the ground. Do not 
touch plug with wet hands. Test the Ground Fault Circuit 
Interrupter (GFCI) provided with the electric cord to insure 
it is operating correctly. When test button is pushed in, the 
indicator light should go off. Reactivate by pushing the 
reset button in. If indicator light goes on, the machine is 
ready to use. If the GFCI does not function correctly, do 
not use the machine. 



Operating Instructions 



A WARNING 




ft 



Wear gloves provided with machine. Never grasp a 
rotating cable with a rag or loose fitting cloth glove 
that may become wrapped around the cable, caus- 
ing serious injury. 

Always wear eye protection to protect your eyes 
against dirt and other foreign objects. Wear rubber 
soled, non-slip shoes. 

Be very careful when cleaning drains where clean- 
ing compounds have been used. Wear gloves when 
handling cable and avoid direct contact to the 
skin and especially the eyes and facial area as se- 
rious burns can result. 

gjUZEEfflEEl Always assume the correct operating 
posture in order to maintain proper balance (Figure 6). 
Should an unexpected situation arise, this posture pro- 
vides you with the opportunity to safely keep control of 
the machine and cable. 

• Be sure you can quickly remove your foot from the 
foot switch. 



Hand must be on the cable to control its twisting ac- 
tion when it hits an obstruction. 

Keep hands away from rotating drum. Do not reach 
into drum unless machine is unplugged. 




Figure 6 - Proper Operating Position 

Using Manual Feed Machines 

1 . Pull sufficient cable out of the drum to start tool and 
cable into the sewer inlet. Push cable into inlet as far 
as it will go. 

2. Move FOR/OFF/REV switch into FOR (forward) po- 
sition. Grasp cable with two gloved hands and pull 
approximately 1 foot of additional cable out of ma- 
chine, building a slight loop of cable between machine 
and sewer inlet (Figure 6). 



A WARNING 



Before starting machine, operator's gloved hand 
must be on the cable. 

3. While depressing foot switch to start machine, use 
both gloved hands to grasp and push cable into sewer 
inlet. Rotating cable will slowly work its way into line as 
operator applies downward pressure with gloved 
hands on cable loop. 

4. Continue to feed the cable into the line until resistance 
or obstruction is encountered. This will become ap- 
parent to operator as it will be difficult to feed additional 
cable into line and/or the cable will have a tendency to 
twist sideways in operator's hands. 

5. If cable loads down in the obstruction, relieve load by 
pulling back on cable with short, quick jerks to free cut- 
ter. Slowly advance cable back into the obstruction. 
Repeat this process until the obstruction is clear. 
Remember, make sure the cutter is rotating at all 
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times and never force the cable. If motor turns but 
the drum stops, the torque limiter is slipping be- 
cause of excessive force. 



A WARNING 



Do not allow tension to build up in the cable. This 
will happen if the cutting tool hits a snag and stops 
turning, but the motor and its drum continue to ro- 
tate. Torque builds until the cable suddenly twists, 
potentially wrapping around your hand or arm. This 
can happen quickly and without warning, so proceed 
slowly and carefully as you feed the cable into the 
drain. If tool gets hung up in an obstruction, refer to 
Reverse Operating Instructions in the "Special 
Procedures" section. 

6. Once obstruction is cleared, it is recommended to 
flush debris from line with running water. Repeat 
Step 5 several times if necessary for a thorough 
cleaning job. Work cable through additional stop- 
pages as required. After establishing flow, increase 
cutter size to thoroughly clean line. 

7. To retrieve cable from drain line, run machine in 
FORWARD direction. Pull one to two feet of cable 
from sewer and manually push back into the ma- 
chine. This procedure should be continued until it is 
apparent that the tool is just inside sewer inlet. 



A WARNING 



Never retract tool from sewer inlet while 
cable is rotating. Tool can whip causing serious injury. 

NOTE! It is recommended that a continuous flush of 
water be used to clean the cable and tool as 
they are retrieved. 

8. Turn FOR/OFF/REV Switch to OFF position and re- 
move cord from power source. 

9. Pull remaining cable and tool from sewer and hand 
feed cable back into machine. 

Using Autofeed Machines 

1 . Manually pull sufficient cable out of the drum to start 
tool and cable into the sewer inlet. Push cable into inlet 
as far as it will go. 

2. Move FOR/OFF/REV switch into FOR (forward) po- 
sition. Do not step on the air foot switch pedal at this 
time. 

3. Loosely grasp cable with gloved hand and place other 
hand on the feed lever. Feed lever should be in the 
neutral position (vertical or 12 o'clock). Exert sufficient 
downward pressure on cable to maintain control while 
depressing foot actuator to start drum rotation. Do 
not force the cable. Allow it to feed itself into the drain. 



A WARNING 



Before starting machine, operator's gloved hand 
must be on the cable. 

4. To automatically feed cable into line, move feed lever 
in same direction as rotating drum and cable (Figure 
7). Push feed lever away from neutral (vertical) posi- 
tion until it engages and feeds the cable. Full advance 
or retrieval is almost 90° from the neutral position. 



A WARNING 



Always keep hand on the cable to feel tension. 



Neutral 



Advance 



Full 
Retrieve 




Figure 7 - Autofeed 

5. Continue to feed the cable into the line until resistance 
or obstruction is encountered. The condition will gen- 
erally become apparent to the operator as the cable 
will have a tendency to twist sideways in the opera- 
tor's hands. 

6. Operator should immediately respond to this condition 
by moving feed lever into full reverse (opposite di- 
rection of drum rotation). This should release the 
twist in cable and reduce size of cable loop. 

7. Once free of this obstruction and the load is relieved 
from the cable, gradually feed cable forward. Re- 
member, when using the feed mechanism the rate of 
cable advance is controlled by the autofeed handle. 
Allow cutter to advance slowly and work through the 
obstruction. If cable shows signs of loading (generally 
apparent by growing loop between machine and 
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drain), immediately back cutter from obstruction by re- 
versing feed. 

NOTE! At this point, progress depends upon the sharp- 
ness of the tool and the nature of the obstruction. 
Continued operation should be in manual feed 
mode until the obstruction has been cleared. 

8. Manually pull back sharply on the cable to free the cut- 
ter and relieve the load on the cable. Slowly advance 
cable back into the obstruction. Repeat this process 
until the obstruction is clear. Remember, make sure the 
cutter is rotating at all times and never force the cable. 
If motor turns but the drum stops, the torque lim- 
iter is slipping because of excessive force. 



A WARNING 



Do not allow tension to build up in the cable. This 
will happen if the cutting tool hits a snag and stops 
turning, but the motor and its drum continue to ro- 
tate. Torque builds until the cable suddenly twists, 
potentially wrapping around your hand or arm. This 
can happen quickly and without warning so pro- 
ceed slowly and carefully as you feed the cable 
into the drain. If tool gets hung up in an obstruction, 
refer to Reverse Operating Instructions in the 
"Special Procedures" section. 

9. Several passes at a thoroughly blocked drain line 
are recommended. After establishing flow, increase 
cutter size to thoroughly clean line. Flush with strong 
flow of water. 

10. To retrieve cable from sewer line, move the feed 
lever in opposite direction of drum rotation (Figure 8). 
The cable should now feed itself back into machine. 
The retrieval process is greatly aided by manually 
pulling the cable from the drain a foot at a time as the 
autofeed is used. 




Figure 8 - Autofeed in Reverse Position 



NOTE! It is recommended that a continuous flush of 
water be used to clean cable and tool as they 
are retrieved. 

1 1 . When the tool is just inside the sewer inlet, release the 



air foot switch pedal and allow the machine to come to 
a complete stop. 

gjEEHHEEl Never retract tool from sewer inlet while 
cable is rotating. Tool can whip causing serious injury. 

12. Turn FOR/OFF/REV switch to OFF position and re- 
move cord from power source. 

13. Pull remaining cable and tool from the sewer. Hand 
feed the cable into the machine. 

Special Procedures 

Reverse Operation 

Running machine in reverse will cause premature failure 
of cable. Use reverse only to free a tool caught in an ob- 
struction. If this should occur, immediately remove foot 
from air foot switch pedal and allow machine to come to 
a full and complete stop. Place FOR/OFF/REV switch to 
REV (reverse) position. 

Tighten screw on nose of machine so that it firmly captures 
cable to avoid kinks occurring inside the drum. If ma- 
chine has automatic feed, move feed knob to neutral 
position. Grasp cable with gloved hands and pull while jog- 
ging air foot switch pedal. When tool is dislodged and 
drum has stopped rotating, place FOR/OFF/REV switch in 
FOR (forward) position, loosen set screw on nose of ma- 
chine and follow normal operating procedure. 

gHaSnZEU Never operate this machine in REV (re- 
verse) for any other purpose. Operating in reverse can 
damage a cable and cause serious injury. 

Installing Replacement Cable 



A WARNING 



FOR/OFF/REV switch should be OFF and machine 
unplugged before removing or installing cable. 

To Remove Damaged or Worn Cable 

1 . Pull out excess cable from drum allowing access to 
cable bracket. 

2. Loosen screw on back of drum that fastens cable 
bracket clamping cable against back wall of drum. 

3. Pull end of old cable from drum and discard. 

To Install Replacement Cable 

NOTE! To make cable installation easier, completely 
uncoil new cable before proceeding. Also, a 30 
degree bend about 4 inches from back end of 
cable will facilitate it entering the drum. 

1. Insert about 24 inches of cable through the guide 
tube into the drum. 
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IMPORTANT: Cable should coil into the drum in a 
counter-clockwise direction (Figure 9). 



Additional Tools Available For 3 
Cable 



7» 




Figure 9 - Coil Cable Into Drum As Shown 

2. Reach inside the drum and maneuver cable so that it 
is under the cable bracket. 

3. Retighten the screw to clamp the cable against the 
back wall of the drum. 



Accessories 



A WARNING 



Only the following RIDGID products have 
been designed to function with the K-380 Drain Cleaning 
Machine. Other accessories suitable for use with other 
tools may become hazardous when used on the K-380. To 
prevent serious injury, use only the accessories listed 
below. 



Cable Selection 

Solid Core (Integral Wound) Cable 

Model No. Description 

C-31 IW 7s" x 50' w/Solid Core Cable 

C-32 IW 7b" x 75' w/Solid Core Cable 

C-44 IW 7 2 " x 50' w/Solid Core Cable 

C-45 IW V/' x 75' w/Solid Core Cable 



Catalog 


Model 




No. 


No. 


Description 




T-201 


OLiciiyiiiMuytJi, o \ i c. i i i ii i \ ) lui ly 




T OC\0 
I -dXjc. 


Riilh Annor 1 1 IJ r Pi Y\ 
DUIU rtUycr , I /8 \J.U. 


oouuu 




Riilh A i mor 7 U r ( OOmm\ niarrmtfir 


54837 


T-204 


"P" Pi ittpr 1 " 

W \>U LLC I , 1 


oouuo 




"P" Pi ittor 1 3 //' 


fi^m n 

UOU 1 u 




i UMilcl nUycl , O (/DIIIMI^ LUI iy 




I -^uo 


Qniral Pi ittor IVn" /Iflmml Hiamotor 
opilctl OULLtM, 1 12 ^OOIIHIIJ UlalllULcl 






Qniral Pi ittor O" mm\ Hiamotor 
OUIIdl v-'ULLtJl, c. ^Olllllll^ L/ldl I ItJLtM 




\~C.\\) 


Ulcdbc UUllcl , 1 \£.0\\\\\\) VvlUfcJ 


63035 


T-211 


Grease Cutter, VI" (35mm) Wide 


63040 


T-212 


Grease Cutter, VI" (44mm) Wide 


63045 


T-213 


Four-Bladed Cutter, 1" (25mm) Wide 


63050 


T-214 


Four-Bladed Cutter, Vh" (35mm) Wide 


63055 


T-215 


Four-Bladed Cutter, VI" (44mm) Wide 


63060 


T-216 


Chain Knocker, 2" (51mm) Diameter 


63065 


T-217 


Drop Head Auger, 4" (102mm) Long 


63280 


T-218 


Flue Brush, 3" (76mm) Diameter 


63070 


T-219 


Flue Brush, 2Vz" (64mm) Diameter 


63080 


T-220 


Flue Brush, 2" (51mm) Diameter 


63220 


T-221 


Flue Brush, 1Vz" (38mm) Diameter 


59982 




Cable Rust Inhibitor, 1 Quart 


59987 




Cable Rust Inhibitor, 1 Gallon 



Maintenance Instructions 



A WARNING 



Make sure machine is unplugged from power 
source before performing maintenance or making 
any adjustment. 

Lubrication 

Grease all exposed, moving and rotating parts, such 
as guide tube assembly, as required. 

NOTE! No lubrication of the Motor Shaft is required. 
Autofeed Assembly 

Proper cleaning and lubrication of the autofeed assem- 
bly is advised for long, trouble-free operation. After each 
use, hose out autofeed assembly with water and lubricate 
with lightweight machine oil. 

Cables 

Cables should be thoroughly flushed with water to pre- 
vent damaging effects of sediment and drain cleaning 
compounds. Periodically lubricate cables and couplings 
with RIDGID Cable Rust Inhibitor. See accessories for 
catalog number information. 

When not in use, store cables indoors to prevent dete- 
rioration by the elements. 

Cables should be replaced when they become severely 
corroded or worn. A worn cable can be identified when 
outside coils of cable become flat. 



10 



Ridge Tool Company 



RIDGID 



K-380 Drain Cleaning Machine 



Machine Storage 

giEZiliEIEEl Motor-driven equipment must be kept in- 
doors or well covered in rainy weather. Store the machine 
in a locked area that is out of reach of children and 
people unfamiliar with drain cleaners. This machine can 
cause serious injury in the hands of untrained users. 



Service and Repair 



A WARNING 




The "Maintenance Instructions" will take care of most of 
the service needs of this machine. Any problems not ad- 
dressed by this section should only be handled by an 
authorized RIDGID service technician. 

Tool should be taken to a RIDGID Independent Authorized 
Service Center or returned to the factory. All repairs made 
by Ridge service facilities are warranted against defects in 
material and workmanship. 

giEZiliEIEEl When servicing this machine, only iden- 
tical replacement parts should be used. Failure to follow 
these instructions may create a risk of electrical shock or 
other serious injury. 

If you have any questions regarding the service or repair 
of this machine, call or write to: 

Ridge Tool Company 

Technical Service Department 

400 Clark Street 

Elyria, Ohio 44036-2023 

Tel: (800) 519-3456 

E-mail: TechServices@ridgid.com 

For name and address of your nearest Independent 
Authorized Service Center, contact the Ridge Tool 
Company at (800) 519-3456 or http://www.ridgid.com 
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Chart 1 Trouble Shooting 



PROBLEM 


POSSIBLE REASONS 


SOLUTION 


Cable kinking or breaking. 


Cable is being forced. 


Do Not Force Cable! Let the cutter do the work. 


Cable used in incorrect pipe diameter. 

IVIUlUl bWllOllcLI LU IcVclbc. 


Use 'A" cables in 3" to 4" lines. 

I I co mv/nrcQ nnl\/ if r*ahlo note f^ai inht in nino 

\J ac IcVcloc UE My If L-oUlfci LJClo OdUyl H III [JI|Jfc;. 


Cable exposed to acid. 


Clean and oil cables routinely. 


Cable worn out. 


If cable is worn, replace it. 


Drum stops while pedal is 
depressed, nesians wnen 
pedal is re-depressed. 


Hole in pedal or hose. 


Replace damaged component. 


Hole in diaphragm switch. 


If no problem found with pedal or hose, replace 
diaphragm switch. 


Drum turns in one direc- 
tion but not the other. 


Faulty reverse switch. 


Replace switch. 


Ground Fault Circuit Inter- 
rupter trips when machine 
is plugged in or when foot 
pedal is depressed. 


Damaged power cord. 


Replace cord set. 


Short circuit in motor. 


Take motor to authorized service center. 


Faulty Ground Fault Circuit Interrupter. 


Replace cord set that includes a Ground Fault 
Circuit Interrupter. 


Motor turning but cage is 
not. 


Torque limiter slipping because cable is being forced. 


Do not force cable. 



Wiring Diagram 



- SILVER TERMINAL 

-COPPER TERMINAL 




GRND LEAD 
OF CORD 



AIR 

SWITCH 



TO MOTOR SHELL 




ry WHT LEAD 
WHT jjf conD 
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Degorgeoir K-380 

Inscrivez ci-dessous le numero de serie de la plaque signaletique I'appareil pour future reference. 



N° de 
serie 



RIDGID 



Degorgeoir K-380 
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Consignes generales de securite 

MISE EN GARDE ! Familiarisez-vous avec I'ensemble des 
instructions. Le respect des consignes 
suivantes vous permettra d'eviter les 
risques de choc electrique, d'incendie 
et de blessure corporelle grave. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ! ~ 
Securite du chantier 

• Gardez le chantier propre et bien eclaire. Les etab- 
lis encombres et les locaux mal eclaires sont une 
invitation aux accidents. 

• N'utilisez pas d'appareils electriques dans un mi- 
lieu explosif tel qu'en presence de liquides de gaz 
ou de poussiere inflammable. L'appareil produit des 
etincelles qui pourraient causer la poussiere ou les 
vapeurs de s'enflammer. 

• Gardez les tiers, les enfants et les visiteurs a 
I'ecart lorsque vous utilisez un appareil electrique. 

Les distractions peuvent vous faire perdre le controle 
de l'appareil. 

Securite electrique 

• Les appareils electriques avec terre doivent etre 
branches sur une prise avec terre appropriee et 
conforme aux normes en vigueur. Ne jamais enlever 
la barrette de terre ou tenter de modifier la fiche 
d'aucune maniere. Ne jamais utiliser d'adaptateurs 
de prise. Consultez un electricien qualifie en cas de 
doute sur la bonne mise a la terre de la prise. Dans 
le cas d'une panne ou d'une defaillance electrique de 
l'appareil, la terre assure un passage de faible resis- 
tance qui eloigne le courant electrique de I'operateur. 




Barrette de terre 



Barrette de terre 



Evitez de venir en contact avec des masses telles 
que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinieres et les 
refrigerateurs. Les risques de choc electrique aug- 
mentent lorsque votre corps est a la masse. 

N'exposez pas les appareils electriques a la pluie 
ou aux intemperies. Toute penetration d'eau a I'in- 
terieur d'un appareil electrique augmente les risques de 
choc electrique. 



Ne maltraitez pas le cordon electrique de l'ap- 
pareil. Ne jamais porter l'appareil par son cordon 
electrique, ni tirer sur celui-ci pour debrancher 
l'appareil. Gardez le cordon a I'abri des sources de 
chaleur, de I'huile, des angles tranchants et des 
pieces mobiles. Remplacez immediatement tout 
cordon endommage. Les cordons endommages aug- 
mentent les risques de choc electrique. 

A I'exterieur, utilisez exclusivement des rallonges 
electriques portant la mention "W-A" ou "W". Ce 

type de cordon est prevu pour etre utilise a I'exterieur 
et reduit les risques de choc electrique. 

Utilisez uniquement des rallonges electriques a 
trois fils equipees d'une fiche bipolaire plus terre a 
trois barrettes et d'une prise bipolaire plus terre qui 
correspond a la fiche de l'appareil. Utilisation 
d'autres types de rallonge electrique n'assurera pas la 
mise a la terre de l'appareil et augmentera les risques 
de choc electrique. 

Utilisez la section de rallonge electrique appro- 
priee (voir le tableau). Une section de conducteurs 
insuffisante entramera des pertes de charge excessive 
et un manque de puissance. 



Section minimale des fils conducteurs des rallonges 


Amperes indiques 
sur la plaque 
signaletique 


Longueur totale (en pieds) 




0a25 


26 a 50 


51 a 100 


0a6 


18 AWG 


16 AWG 


16 AWG 


6a10 


18 AWG 


16 AWG 


14 AWG 


10a12 


16 AWG 


16 AWG 


14 AWG 


12a16 


14 AWG 


12 AWG 


Deconseille 



• Avant d'utiliser l'appareil, testez le disjoncteur 
differentiel du cordon d'alimentation afin de vous 
assurer de son bon fonctionnement. La presence 
d'un disjoncteur differentiel reduit les risques de choc 
electrique. 

• II est deconseille d'utiliser des rallonges elec- 
triques sans disjoncteur differentiel a la source 
d'alimentation. Le disjoncteur differentiel de l'appareil 
ne protege pas contre les risques de chocs electriques 
au niveau des rallonges. 

• Gardez les connexions des rallonges electriques au 
sec et surelevees. Ne pas manipuler les connex- 
ions avec les mains mouillees. Cela reduit les risques 
de choc electrique. 

Securite personnelle 

• Restez attentif, faites attention a ce que vous faites 
et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez 
un appareil electrique. N'utilisez pas ce type d'ap- 



Ridge Tool Company 



15 



R IDG ID 



Degorgeoir K-380 



pareil lorsque vous etes fatigues ou lorsque vous 
prenez des medicaments, de I'alcool ou des pro- 
duits pharmaceutiques. Un instant d'inattention peut 
entraTner de graves blessures lorsque Ton utilise un ap- 
pareil electrique. 

• Habillez-vous de maniere appropriee. Ne portez 
pas de vetements amples ou de bijoux. Attachez 
les cheveux longs. Gardez vos cheveux, vos vete- 
ments et vos gants a I'ecart des pieces mobiles. 

Les vetements amples, les bijoux et les cheveux longs 
peuvent s'entraver dans les pieces mobiles. 

• Evitez les risques de demarrage accidentel. 
Verifier que I'interrupteur marche/arret est en po- 
sition OFF avant de brancher I'appareil. Porter 
I'appareil avec un doigt sur la gachette ou le brancher 
lorsque son interrupteur est en position ON est une in- 
vitation aux accidents. 

• Enlevez les cles de reglage et autres outils avant de 
mettre I'appareil en marche. Une cle laissee sur 
une partie rotative de I'appareil peut entraTner des 
blessures corporelles. 

• Ne vous mettez pas en porte-a-faux. Gardez une 
bonne assise et un bon equilibre a tous moments. 

Une bonne assise et un bon equilibre vous assurent de 
mieux controler I'appareil en cas d'imprevu. 

• Utilisez les equipements de securite appropries. 
Portez une protection oculaire systematiquement. 

Un masque a poussiere, des chaussures de securite, 
le casque et/ou une protection auditive doivent etre 
portes selon les conditions d'utilisation. 

Utilisation et entretien de I'appareil 

• Utilisez un serre-joint ou autre moyen approprie 
pour arrimer I'ouvrage sur une plate-forme sta- 
ble. Tenir I'ouvrage a la main ou contre le corps peut 
vous mettre en position d'instabilite et vous faire perdre 
le controle de I'appareil. 

• Ne forcez pas I'appareil. Utilisez I'appareil adapte 
au travail prevu. L'outil approprie assurera un 
meilleur travail et une meilleure securite s'il est utilise 
au regime prevu. 

• N'utilisez pas un appareil si son interrupteur ne 
permet pas de le mettre en marche ou de I'arreter. 

Tout appareil qui ne peut pas etre controle par son in- 
terrupteur est dangereux et doit etre repare. 

• Debranchez le cordon electrique de I'appareil 
avant le reglage, le changement d'accessoires 
ou le rangement de celui-ci. De telles mesures 
preventives reduisent le risque de demarrage acci- 
dentel de I'appareil. 



• Rangez les appareils non utilises hors de la portee 
des enfants et des amateurs. Ces appareils sont 
dangereux entre les mains de personnes non initiees. 

• Entretenez les appareils consciencieusement. 
Maintenez les outils de coupe bien affutes et en 
bon etat de proprete. Les outils bien entretenus et af- 
futes reduisent les risques de grippage et sont plus 
faciles a controler. 

• Verifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de 
grippage des pieces rotatives ou d'autres condi- 
tions qui pourraient entraver le bon fonctionnement 
de I'appareil. Le cas echeant, faire reparer I'ap- 
pareil avant de vous en servir. De nombreux 
accidents sont le resultat d'un appareil mal entretenu. 

• Utilisez exclusivement les accessoires recom- 
mandes par le fabricant pour votre appareil 
particulier. Des accessoires prevus pour un certain 
type d'appareil peuvent etre dangereux lorsqu'ils sont 
montes sur un autre. 

• Gardez les poignees de la machine propres, seches 
et depourvues d'huile ou de graisse. Cela vous 
permettra de mieux controler I'appareil. 

Reparations 

• Toutes reparations de I'appareil doivent etre con- 
fiees a un reparateur qualifie. La reparation ou 
I'entretien de I'appareil par du personnel non qualifie 
peut entraTner des blessures. 

• Lors de la reparation de I'appareil, utilisez exclu- 
sivement des pieces de rechange identiques a 
celles d'origine. Suivez les instructions de la sec- 
tion "Entretien" du mode d'emploi. L'utilisation de 
pieces de rechange non homologuees et le non respect 
des consignes d'entretien peut creer un risque de 
choc electrique ou de blessure corporelle. 



Consignes de securite 
particulieres 



A MISE EN GARDE 



Lisez ce mode d'emploi soigneusement avant 
d'utiliser le degorgeoir K-380. Tout manque de 
comprehension et de respect des consignes du 
mode d'emploi vous met a risque de choc elec- 
trique, d'incendie et/ou de graves blessures 
corporelles. 

Appelez les services techniques de Ridge Tool Company 
au (800) 51 9-3456 en cas de questions. 
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Securite du degorgeoir 

• Portez les gants livres avec I'appareil. Ne jamais 
tenter d'attraper un cable en rotation avec un chif- 
fon ou des gants en toile trop grands. Ceux-ci 
risquent de s'embobiner autour du cable et de provo- 
quer de graves blessures. 

• Ne jamais utiliser I'appareil sans son carter de 
courroie. Vos doigts risquent d'etre pris entre la cour- 
roie et sa poulie. 

• Ne pas forcer les cables. Controlez le cable a I'aide 
de vos deux mains durant sa rotation. Toute sollic- 
itation excessive des cables face aux obstructions 
peut entramer leur bouclage et de graves blessures 
corporelles. 

• Positionnez I'appareil a moins de deux pieds de 
I'entree de la canalisation. Une distance plus im- 
portante risque de permettre le bouclage ou le 
pincement du cable. 

• Cet appareil est prevu pour un seul operateur. 

L'operateur doit simultanement assurer le controle de 
la pedale de commande et du cable. 

• Utilisez la pedale de commande pour faire fonc- 
tionner I'appareil, tout en maintenant une bonne 
assise et un bon equilibre. Ne pas utiliser I'appareil 
en marche arriere (REV). L'utilisation de la marche ar- 
riere risque d'endommager le cable et doit etre reservee 
au seul retrait du cable en cas d'obstruction. 

• Ecartez vos mains du tambour et du tuyau du 
guide-cable lorsqu'ils sont en rotation. Ne pas 
introduire vos mains dans le tambour sans lavoir 
debranche I'appareil. Vos mains risquent d'etre 
prises dans le mecanisme, d'ou le risque de graves 
blessures corporelles. 

• Prenez les precautions necessaires lors du curage 
de canalisations ou ont ete utilises des produits 
chimiques. Evitez tout contact direct avec la peau 
et les yeux. Certains produits de nettoyage peuvent 
provoquer de graves brulures. 

• Ne pas utiliser cet appareil lorsque l'operateur 
et/ou I'appareil ont les pieds dans I'eau. Cela aug- 
mente les risques de choc electrique. 

• Portez des lunettes de securite et des chaussures 
antiderapantes a semelle en caoutchouc. Ces dis- 
positifs de securite peuvent vous proteger contre de 
graves blessures. 

• N'utilisez le K-380 que pour le curage des canali- 
sations d'evacuation de 4" de diametre maximum. 
Respectez les instructions du mode d'emploi. 

Toute autre utilisation ou modification du degorgeoir 



pour d'autres applications peut augmenter les risques 
de blessure. 



Description, specifications et 
equipements de base 

Description 

Le degorgeoir RIDGID type K-380 est prevu pour le 
curage des canalisations d'evacuation allant jusqu'a 4 
po de diametre sur une distance maximale de 75 pieds. 
Son tambour a cable anticorrosion contient 1 00 pieds de 
cable de 7s po de diametre ou 75 pieds de cable de V2 po 
de diametre. 

Le tambour est entrame par courroie avec moteur elec- 
trique de Va CV equipe d'un systeme electrique avec prise 
de terre. Un disjoncteur differentiel integre fait partie du cor- 
don d'alimentation et une pedale de commande 
pneumatique sert a la mise en marche et I'arret du moteur. 

Le cable est avance et retire manuellement. Un systeme 
d'avancement automatique optionnel est egalement 
disponible qui permet d'avancer ou de retirer le cable a 
une vitesse de 18 pieds par minute. Un limiteur de couple 
incorpore arrete la rotation du tambour des la rencontre 
d'une resistance excessive. Le tambour s'arrete des que 
la meche montee en bout du cable heurte un obstacle, 
permettant ainsi a l'operateur de soulager le cable. 

Le cable de I'appareil est equipe d'un raccord rapide pour 
le montage des meches. II s'agit d'un cable a ame pleine 
a la fois robuste et difficile a tortiller. 

Specifications 

Capacite de curage Selon le cable utilise. Se re- 
porter au tableau suivant pour 
les cables recommandes. 



Section 
de cable 


Section & longueur 
de canalisation 




Section de canalisation 


Longueur 


Cable de 7a po 


1 1 / 2 a 3 po 


100 pieds 


Cable de 'A po 


3 a 4 po 


75 pieds 



Capacite du tambour ...1 00 pieds de cable de % po, 
75 pieds de cable de V2 po 

Moteur: 

Type 11 5V/60Hz, reversible, 

a enroulement auxiliaire 

Puissance Va CV a 1 725 t/min. 

Resistance 6,7 

Poids (machine seule) ...37 livres 

Longueur 22 po (25 po avec avance- 

ment automatique) 
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Hauteur 22 po 

Largueur 15 po 

Equipements de base 



Preparation de I'appareil 



Ref. 
Cat. 


Modele 


Designation 


87302 


K-380 


Appareil K-380 seul, avec gants 


87287 


K-380 
avec C-31 IW 


Appareil K-380 avec gants et equipements 
de base 

- Cable a ame pleine C 31 IW (bobinage 
monobloc) de 7a po x 50 pieds, 

- Jeu de meches T-260 comprenant 
-Tulipe T-202 

- Croissant T-205 

- Meche aspic T-21 1 

- Broche d'accouplement A-13 


84522 


K-380 
avec C-32 IW 


Appareil K-380 avec gants et equipements 
de base 

- Cable a ame pleine C-32 IW (bobinage 
monobloc) de 7a po x 75 pieds, 

- Jeu de meches T-260 


87307 


K-380 
avec C-32 IW 


Appareil K-380 avec gants et equipements 
de base 

- Chariot deux roues 

- Cable a ame pleine C-32 IW (bobinage 
monobloc) de 7a po x 75 pieds 

- Jeu de meches T-260 


87317 


K-380 PF 
avec C-32 IW 


Appareil K-380 avec gants et equipements 
de base 

- Avancement automatique 

- Cable a ame pleine C-32 IW (bobinage 
monobloc) de 7a po x 75 pieds 

- Jeu de meches T-260 


87327 


K-380 PF 
avec C-32 IW 


Appareil K-380 avec gants et equipements 
de base 

- Chariot deux roues 

- Avancement automatique 

- Cable a ame pleine C-32 IW (bobinage 
monobloc) de 7a po x 75 pieds 

- Jeu de meches T-260 


87292 


K-380 
avec C-44 IW 


Appareil K-380 avec gants et equipements 
de base 

- Cable a ame pleine C-44 IW (bobinage 
monobloc) de 'A po x 50 pieds 

- Jeu de meches T-260 


87297 


K-380 
avec C-45 IW 


Appareil K-380 avec gants et equipements 
de base 

- Cable a ame pleine C-45 IW (bobinage 
monobloc) de 7z po x 75 pieds 

- Jeu de meches T-260 


87312 


K-380 
avec C-45 IW 


Appareil K-380 avec gants et equipements 
de base 

- Chariot deux roues 

- Cable a ame pleine C-45 IW (bobinage 
monobloc) de 'k po x 75 pieds 

- Jeu de meches T-260 


87322 


K-380 PF 
avec C-45 IW 


Appareil K-380 avec gants et equipements 
de base 

- Avancement automatique 

- Cable a ame pleine C-45 IW (bobinage 
monobloc) de 7z po x 75 pieds 

- Jeu de meches T-260 


87332 


K-380 PF 
avec C-45 IW 


Appareil K-380 avec gants et equipements 
de base 

- Chariot deux roues 

- Avancement automatique 

- Cable a ame pleine C-45 IW (bobinage 
monobloc) de Vz po x 75 pieds 

- Jeu de meches T-260 


Accessoires 


87337 


A-380 


Systeme d'avancement automatique 


59782 




Chariot de transport deux roues 



A MISE EN GARDE ! 



Le degorgeoir doit etre assemble de maniere ap- 
propriee afin d'eviter de graves blessures 
corporelles. Respectez les instructions suivantes : 




Figure 1 - Machine a tambour K-380 avec cable de 3 /s po 
et meches 



Installation du systeme d'avancement 
automatique 

1 . Vissez les poignees dans le systeme d'avancement 
automatique. 

2. Installez le support au dos du systeme. L'arbre du 
support s'introduit via le trou central du systeme et les 
deux (2) trous du support doivent s'aligner sur les 
broches correspondantes. 




Figure 2 - Installation du support sur le systeme 
d'avancement automatique 

3. Montez le systeme d'avancement automatique a 
I'avant du chassis du K-380 a I'aide des deux (2) 
vis a tete plate de 5 U po x 1 po fournies. Introduisez 
les vis via I'arriere du chassis (Figure 3). N'oubliez pas 
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d'utiliser les rondelles de blocage et de serrer a fond. 
NE PAS TROP SERRER. 




Figure 3 - Montage du systeme d'avancement automa 
tique sur le chassis 



Inspection de I'appareil 



i A MISE EN GARDE ! 












0^ 


> 





L'inspection du degorgeoir aide a limiter les 
risques de graves blessures corporelles. Le pro- 
cessus d'inspection suivant devrait etre res pec te 
avant chaque utilisation : 



1 . Debranchez le degorgeoir et mettez llnterrupteur di- 
rectionnel en position OFF (arret) (Figure 4). 

2. Raccordez la pedale de commande au degorgeoir 
(Figure 4). Ne pas utiliser I'appareil sans pedale de 
commande. 




Figure 4 - Interrupteur directionnel en position OFF (arret) 

3. Examinez le cordon d'alimentation, le disjoncteur 
differentiel et la fiche du cordon de I'appareil pour 
signes de deterioration. Ne pas utiliser I'appareil si sa 
fiche du cordon d'alimentation a ete modifiee ou que 
sa barrette de terre est manquante ou encore si le 
cordon d'alimentation est endommage, avant d'avoir 
fait remplacer le cordon. 

4. Verifiez le carter de la courroie pour vous assurer qu'il 
est solidement attache au chassis. 

HBEMUEEHl L'espace entre le carter de courroie 
et le tambour ne doit pas etre superieur a 1 A po afin 
d'empecher le passage des doigts entre la courroie et la 
poulie. Ne pas utiliser cet appareil sans carter de courroie. 

5. Examinez le degorgeoir pour signes de pieces en- 
dommagees, absentes, mal alignees ou grippees, 
ainsi que pour toute autre anomalie qui risque de 
compromettre la securite et le bon fonctionnement de 
I'appareil. Le cas echeant, ne pas utiliser le degorgeoir 
avant que le probleme ait ete corrige. 

6. Lubrifiez le degorgeoir selon les instructions de la sec- 
tion Entretien. 

7. Utilisez les meches et accessoires prevus pour votre 
appareil particulier et pour le travail en question. Les 
meches et accessoires appropries rendent le travail 
plus efficace et moins dangereux. L'utilisation d'ac- 
cessoires prevus pour d'autres types d'appareil peut 
etre dangereuse. 

8. Eliminez toutes traces d'huile, de graisse ou de 
crasse des commandes de I'appareil afin de limiter 
les risques de blessure resultant de I'echappee de 
I'appareil. 



9. Examinez les tranchants des meches. Si necessaire, 
faites-les affuter ou remplacer avant d'utiliser le de- 
gorgeoir. Les meches emoussees ou endommagees 
peuvent provoquer le grippage et, eventuellement, le 
bris du cable. 
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10. Examinez les cables et les raccords pour signes 
d'usure et de deterioration. Les cables doivent etre 
remplaces des qu'ils deviennent excessivement uses 
ou corrodes. 



A MISE EN GARDE 



Les cables uses ou endommages 
risquent de rompre et d'entramer de graves blessures 
corporelles. 

Installation de I'appareil 



A MISE EN GARDE 


! 






La preparation appropriee de I'appareil et du chantier 
vous permettra d'eviter les risques de blessure cor- 
porelle grave. Le processus suivant doit etre 
res pec te lors de ('installation de I'appareil : 

1 . Assurez-vous que le chantier : 

• Soit suffisamment eclaire. 

• Qu'il dispose d'une prise d'alimentation avec terre. 

• Que le passage jusqu'a la prise d'alimentation 
soit degage et sans sources de chaleur, d'objets 
aigus ou de mecanismes qui risquent d'endom- 
mager le cordon d'alimentation de I'appareil. 

• Que I'operateur et I'appareil se trouvent au sec. Ne 
pas utiliser cet appareil si vous avez les pieds 
dans I'eau. 

• Qu'il n'y ait pas de liquides, de vapeurs ou de pous- 
sieres combustibles a proximite. 

2. Positionnez le degorgeoir a moins de 2 pieds de I'en- 
tree de la canalisation. Une distance superieure risque 
de permettre I'entortillage ou le bouclage du cable. 

3. Positionnez la pedale pneumatique de maniere a as- 
surer son accessibility. Cet appareil est prevu pour un 
seul operateur. 

4. Assurez-vous que I'interrupteur FOR/OFF/REV (mar- 
che/arret/marche arriere) se trouve en position OFF 
(arret). 

5. Selectionnez et installez la meche appropriee a I'em- 
bout du cable. Le raccord rapide permet d'emboTter la 
meche directement sur le cable (Figure 5). Pour en- 
lever la meche, servez-vous de la cle a broche pour 
enfoncer le plongeoir avant de separer les deux par- 
ties du raccord. 



Raccordement des 
cables et meches 



EmboTler 



Debranchement des cables et meches 

<77 




Introdulre ' 
la broche 



Separer 



Figure 5 - Raccordement et debranchement des meches 

NOTA ! Selection de la meche appropriee. 

De maniere generale, il est preferable d'utiliser une meche 
d'un diametre d'au moins 1 po de moins que celui de la 
canalisation. La selection du type de meche necessaire 
dependra des conditions particulieres du curage envisage 
et est laissee a la discretion de I'utilisateur. 

6. Branchez le cordon d'alimentation du degorgeoir en 
faisant attention de faire courir le cordon le long du 
passage degage precedemment delimite. Si le cordon 
d'alimentation n'arrive pas jusqu'a la prise, utilisez 
une rallonge electrique en bon etat. 

HfflHJ3IEiia»a Afin d'eviter les risques de choc 
electrique et d'incendie, ne jamais utiliser de rallonge 
electrique endommagee ou qui ne repondent pas aux 
specifications suivantes : 

• Toute rallonge electrique doit etre equipee d'une prise 
de terre semblable a celle indiquee a la section 
Securite electrique. 

• Toute rallonge electrique utilisee a I'exterieur doit 
porter la mention "W" ou "W-A". 

• Toute rallonge electrique doit avoir des conducteurs 
(fils) de section suffisante (16 AWG pour moins de 
50714 AWG de 50 a 100 pieds de longueur). Une 
section de conducteurs insuffisante risque de faire 
surchauffer la rallonge, faire fondre son isolation, ou 
enflammer des objets a proximite. 

Afin de limiter les risques de choc 
electrique, gardez toutes connexions electriques au sec 
et surelevees. Ne pas toucher les fiches avec les mains 
mouillees. Verifiez le bon fonctionnement du disjonc- 
teur differentiel du cordon d'alimentation. Le temoin 
devrait s'eteindre lorsque vous appuyez sur la touche 
d'essai. Reactivez le disjoncteur en appuyant sur la 
touche de rearment. Si le temoin s'allume, c'est signe 
que I'appareil est en etat de marche. Si le disjoncteur ne 
fonctionne pas correctement, ne pas utiliser I'appareil. 
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Mode d'emploi 



S A MISE EN GARDE 


! 






Portez les gants livres avec I'appareil. Ne jamais ten- 
ter d'attraper un cable en rotation avec un chiffon ou 
des gants en toile trap grands qui risquent de s'em- 
bobiner autour du cable et causer de graves 
blessures. 

Portez systematiquement des lunettes de securite 
afin de proteger vos yeux contre la projection 
eventuelle de salete et autres debris. Portez des 
chaussures antiderapantes avec semelles en 
caoutchouc. 

Faire tres attention lors du curage des canalisa- 
tions oil ont ete utilises des produits chimiques. 
Portez des gants pour manipuler le cable et evitez 
tout contact direct avec la peau et surtout avec les 
yeux et le visage, car de graves brulures peuvent en 
resulter. 



A MISE EN GARDE 



Assumez systematiquement la posi- 
tion operationnelle appropriee afin de maintenir votre 
equilibre (Figure 6). En cas d'imprevu, cette position vous 
permettra de mieux controler I'appareil et son cable. 

• S'assurer de pouvoir rapidement retirer votre pied de la 
pedale de commande. 



Vous devez garder une main sur le cable a tout mo- 
ment afin d'empecher son bouclage lorsqu'il rencontre 
un obstacle. 

Ecartez vos mains du tambour lorsqu'il tourne. Ne 
pas introduire vos mains dans le tambour avant d'avoir 
debranche I'appareil. 




Figure 6 - Position de travail appropriee 

Utilisation des appareils a avancement 
manuel 

1 . Retirez une longueur de cable suffisante du tambour 
pour pouvoir introduire la meche et le cable dans la 
canalisation d'evacuation. Enfoncez le cable dans la 
canalisation aussi loi que possible. 

2. Mettez I'interrupteur FOR/OFF/REV a la position FOR 
(marche avant). Prenez le cable entre vos deux mains 
gantees et retirez environ 1 pied de cable supple- 
mental de I'appareil afin de creer une boucle entre 
I'appareil et la canalisation (Figure 6). 



Al MISE EN GARDE ! 



Avant de demarrer I'appareil, les deux mains gan- 
tees de I'operateur doivent se trouver sur le cable. 

3. Tout en appuyant sur la pedale de commande pour 
demarrer I'appareil, tenez le cable entre vos deux 
mains gantees, puis enfoncez-le dans la canalisa- 
tion d'evacuation. Le cable avancera progressivement 
grace a sa rotation et a I'appui de vos mains sur la 
boucle du cable. 

4. Continuez a faire avancer le cable dans la canalisation 
jusqu'a ce qu'il rencontre une resistance ou un ob- 
stacle. Cela se traduira par une resistance a I'avance- 
ment du cable, ou bien par sa tendance a se vriller 
lateralement entre les mains de I'operateur. 

5. Si le cable s'embourbe, soulagez-le en tirant seche- 
ment sur le cable a plusieurs coups sees afin de 
liberer la meche, puis faites delicatement avancer le 
cable a nouveau vers I'obstacle. Repetez ce proces- 
sus jusqu'a ce que I'obstacle soit elimine. N'oubliez 
pas que la meche doit tourner constamment afin de ne 
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pas stresser le cable. Si le moteur continue a 
tourner une fois le tambour arrete, c'est signe 
que le limiteur de couple derape en raison d'une 
resistance excessive. 



A MISE EN GARDE ! 



Ne pas solliciter le cable de maniere excessive. 
Cela arrive lorsque la meche rencontre un obstacle 
qui la bloque, tandis que le moteur et le tambour 
continuent a tourner. Le couple ainsi developpe 
augmente jusqu'a ce que le cable se vrille subite- 
ment, entourant parfois la main ou du bras qui le 
tient. Cela peut arriver subitement et sans preavis. 
II convient done de proceder lentement et 
soigneusement avec I'avancement du cable dans la 
canalisation. Si la meche de curage s'entrave dans 
un obstacle, reportez-vous au chapitre Utilisation de 
la marc he arriere' de la section "Cas particuliers". 

6. Une fois I'obstacle degage, il est conseille de chasser 
les debris de la canalisation a grande eau. Si neces- 
saire, repetez I'etape 5 a plusieurs reprises afin de 
parfaire le curage avant de proceder aux obstacles 
suivants. Degagez les obstacles suivants eventuels. 
Une fois le debit d'eau retabli, utilisez une meche 
de section superieure pour parfaire le nettoyage. 

7. Pour retirer le cable de la canalisation, faites tourner 
la machine en marche avant (FOR). Retirez un ou 
deux pieds de cable de la canalisation, puis re- 
poussez-les manuellement dans la machine. Repetez 
le processus jusqu'a ce que I'outil arrive a proximite du 
point d'entree de la canalisation. 



A MISE EN GARDE 



Ne jamais retirer la meche de la 
canalisation tandis que le cable tourne. La meche risque 
de fouetter et provoquer de graves blessures corporelles. 

NOTA ! II est conseille de prevoir un filet d'eau con- 
stant afin de rincer le cable et la meche lors de 
leur retrait. 

8. Mettez I'interrupteur FOR/OFF/REV en position OFF 
et debranchez le cordon d'alimentation. 

9. Retirez le restant du cable et sa meche de I'evacua- 
tion, puis repoussez-les manuellement dans I'appareil. 

Utilisation des appareils a avancement 
automatique 

1 . Retirez suffisamment de cable pour introduire la meche 
dans I'entree de la canalisation. Poussez le cable 
aussi loin que possible a I'interieur de la canalisation. 

2. Mettez I'interrupteur FOR/OFF/REV en position FOR 
(avant). Ne pas appuyer sur la pedale de commande 
pneumatique a ce point. 



3. Tenez le cable d'une main gantee sans le serrer et 
mettez I'autre main sur le levier d'avancement. Le 
levier d'avancement devrait se trouver en position 
neutre (a la verticale). Appuyez sur le cable avec 
suffisamment de force pour le controler tout en ap- 
puyant sur la pedale de commande pour faire tourner 
le tambour. Ne pas forcer le cable. Laissez-le avancer 
naturellement dans la canalisation. 



A MISE EN GARDE 



La main gantee de I'operateur doit se trouver sur le 
cable avant de demarrer I'appareil. 

4. Pour faire avancer le cable automatiquement dans la 
canalisation, poussez le levier d'avancement dans 
le sens de rotation du tambour (Figure 7). Poussez le 
levier d'avancement jusqu'a ce qu'il engage et fait 
avancer le cable. Qu'il s'agisse de I'avancement ou du 
retrait du cable, le levier devrait se trouver a 90°de la 
position neutre (verticale). 



A MISE EN GARDE 



Gardez toujours une main sur le cable pour verifier 
sa tension. 



Neutre 



Marche 
avant 






Figure 7 - Systeme d'avancement automatique 

5. Continuez a faire avancer le cable dans la canalisation 
jusqu'a rencontrer un obstacle. Generalement, cela se 
traduira par le vrillage lateral du cable entre les mains 
de I'operateur. 
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6. L'operateur doit alors immediatement repondre a 
cette condition en ramenant le levier d'avancement en 
marche arriere (a I'oppose du sens de rotation du 
tambour). Cela devrait soulager le cable et reduire la 
taille de la boucle. 

7. Une fois que le cable a ete degage de I'obstacle et sa 
tension soulagee, faites-le avancer progressivement 
a nouveau. N'oubliez pas que lors de I'utilisation du 
systeme d'avancement automatique, la vitesse 
d'avancement du cable est commandee par le levier 
d'avancement. Laissez la meche avancer lentement 
pour degager I'obstacle. Si le cable semble boucler 
(generalement apparent par I'augmentation de la 
taille de la boucle entre la machine et la canalisation), 
passez immediatement en marche arriere pour de- 
gager la meche de I'obstacle. 

NOTA ! A ce point, la vitesse d'avancement dependra de 
I'etat de la meche et du type d'obstacle rencontre. 
II est alors preferable de continuer en mode 
manuel jusqu'a ce que I'obstacle soit elimine. 

8. Tirez sechement sur le cable pour liberer la meche et 
soulager le cable. Avancez lentement le cable vers I'ob- 
stacle a nouveau. Repetez ce processus jusqu'a ce 
que I'obstacle soit degage. N'oubliez pas que la meche 
doit tourner en permanence et qu'il ne faut jamais 
forcer le cable. Si le tambour s'arrete et que le mo- 
teur continu a tourner, c'est signe que le limiteur de 
couple derape en raison d'une force excessive. 



A MISE EN GARDE 



Ne pas solliciter le cable de maniere excessive. 
Cela arrive lorsque la meche rencontre un obstacle 
qui la bloque, tandis que le moteur et le tambour 
continuent a tourner. Le couple ainsi developpe 
augmente jusqu'a ce que le cable se vrille subite- 
ment, entourant parfois la main ou du bras qui le 
tient. Cela peut arriver subitement et sans preavis. 
II convient done de proceder lentement et 
soigneusement avec I'avancement du cable dans la 
canalisation. Si la meche de curage s'entrave dans 
un obstacle, reportez-vous au chapitre Utilisation de 
la marche arriere' de la section "Cas particuliers". 

9. II est conseille d'effectuer plusieurs passes dans le cas 
d'une canalisation completement obstruee. Une fois le 
fil d'eau retabli, utilisez une meche de taille superieure 
pour parfaire le curage. Rincez la canalisation a 
grande eau. 

10. Pour retirer le cable de la canalisation, mettez le 
levier d'avancement a I'oppose du sens de rotation du 
tambour (Figure 8). Le cable devrait alors automa- 
tiquement se rembobiner dans I'appareil. Le processus 
de rembobinage peut etre considerablement facilite en 
tirant le cable manuellement de la canalisation un 



pied a la fois avec le systeme d'avancement au- 
tomatique en marche 




Figure 8 - Systeme d'avancement automatique en posi- 
tion marche arriere 



NOTA ! II est conseille de prevoir un filet d'eau continu 
pour nettoyer le cable et la meche durant leur 
retrait. 

1 1 . Des que la meche arrive a proximite de I'entree de la 
canalisation, lachez la pedale pneumatique et atten- 
dez que I'appareil s'arrete completement. 



A MISE EN GARDE 



Ne jamais retirer la meche de la 
canalisation pendant que le cable tourne. La meche risque 
de fouetter a sa sortie et provoquer de graves blessures 
corporelles. 

12. Mettez I'interrupteur FOR/OFF/REV en position OFF, 
puis debranchez I'appareil. 

13. Retirez le restant du cable et la meche de la canal- 
isation. Rembobinez le cable dans I'appareil 
manuellement. 



Precedes speciaux 

Utilisation de la marche arriere 

Utilisez la marche arriere exclusivement pour degager 
une meche embourbee dans un obstacle. Le cas echeant, 
lachez immediatement la pedale de commande et atten- 
dez que I'appareil s'arrete completement. Serrez la vis qui 
se trouve en tete de I'appareil jusqu'a ce qu'elle serre le 
cable suffisamment pour I'empecher de se tortiller a I'in- 
terieur du tambour. Mettez I'interrupteur FOR/OFF/REV en 
position REV (marche arriere). 

Guidez le cable avec vos deux mains gantees tout en 
tapotant sur la pedale de commande. Une fois la meche 
degagee de I'obstacle, mettez I'interrupteur FOR/OFF/REV 
en position FOR (avant), puis desserrez la vis de blocage 
en tete de I'appareil avant de reprendre le mode operatoire 
normal. 
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A M1SE EN GARDE 



Ne jamais utiliser la marche arriere 
pour d'autres raisons quelconques. L'utilisation de la 
marche arriere risque d'endommager le cable et provo- 
quer de graves blessures corporelles. 



Remplacement du cable 



A MISE EN GARDE ! 



L'interrupteur FOR/OFF/REV doit se trouver en po- 
sition OFF et I'appareil doit etre debranche avant 
toute depose ou installation de cable. 



Depose d'un cable endommage ou use 

1 . Debobinez le cable du tambour pour pouvoir acceder 
a la bride du cable. 

2. Desserrez la vis au dos du tambour qui sert a pincer 
le cable entre la bride et le dos du tambour. 

3. Retirez le restant du cable du tambour et jetez-le. 

Installation du cable de rechange 

NOTA ! Debobinez le nouveau cable completement 
avant de proceder. Cela facilitera I'operation. 
introduction du cable dans le tambour peut 
etre egalement facilitee en plissant le cable sur 
30 degres a environs 4 pouces de son extremite. 

1 . Introduisez environs 24 pouces de cable via le tuyau 
de guidage du tambour. 

AVERTISSEMENT : Le cable doit s'embobiner dans le 
tambour en sens antihoraire (Fi- 
gure 9). 




Figure 9 - Embobinez le cable dans le tambour comme 
indique 

2. Passez une main a I'interieur du tambour pour enfiler 
I'embout du cable derriere la bride de serrage. 

3. Resserrez la vis afin de pincer le cable contre la 
paroi arriere du tambour. 



Accessoires 

Seuls les produits RIDGID suivants 
sont prevus pour le degorgeoir K-380. Les accessoires 
prevus pour d'autres types d'appareil peuvent etre dan- 
gereux s'ils sont utilises avec le K-380. Utilisez ex- 
clusivement les accessoires ci-dessous afin d'eviter les 
risques de grave blessure corporelle. 



Selection des cables 

Cables a ame pleine (bobinage monobloc) 

Modele Designation 

C-31 IW Cable a ame pleine de 7s po x 50 pieds 

C-32 IW Cable a ame pleine de 7s po x 75 pieds 

C-44 IW Cable a ame pleine de Vz po x 50 pieds 

C-45 IW Cable a ame pleine de 72 po x 75 pieds 



Meches supplementaires pour cables de 
po 



7s et V2 



Ref. 






Catalogue 


Modele 


Designation 


62990 


T-201 


Meche droite de 5 po (127 mm) de long 


62995 


T-202 


Tulipe de 1 7« po de diametre 


63000 


T-203 


Tulipe de 7b po (22 mm) de diametre 


54837 


T-204 


Croissant de 1 po 


63005 


T-205 


Croissant de 17a po 


63010 


T-206 


Meche conique de 3 po (76 mm) de long 


63020 


T-208 


Meche helicoi'dale de 1 Va po (38 mm) de diametre 


63025 


T-209 


Meche helicoi'dale de 2 po (51 mm) de diametre 


63030 


T-210 


Couteau a graisse de 1 po (25 mm) de diametre 


63035 


T-211 


Couteau a graisse de 17s po (35 mm) 






de diametre 


63040 


T-212 


Couteau a graisse de 1 74 po (44 mm) 






de diametre 


63045 


T-213 


Couteau 4-lames de 1po (25 mm) de diametre 


63050 


T-214 


Couteau 4-lames de 17b po (35 mm) de diametre 


63055 


T-215 


Couteau 4-lames de 1 3 A po (44 mm) de diametre 


63060 


T-216 


Chaine de curage de 2 po (51 mm) de diametre 


63065 


T-217 


Meche orientable de 4 po (102 mm) de long 


63280 


T-218 


Brosse de nettoyage de 3 po (76 mm) 






de diametre 


63070 


T-219 


Brosse de nettoyage de 2Va po (64 mm) 






de diametre 


63080 


T-220 


Brosse de nettoyage de 2 po (51 mm) 






de diametre 


63220 


T-221 


Brosse de nettoyage de 1 Va po (38 mm) 






de diametre 


59982 




Huile a cables, 1 quart 


59987 




Huile a cables, 1 gallon 
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Entretien 



Entretien et reparations 



A MISE EN GARDE 



S'assurer que I'appareil est debranche avant toute 
intervention. 



Lubrification 

Graissez toutes les parties exposees et mecaniques, y 
compris le guide-cable selon besoin. 

NOTA ! II n'est pas necessaire de lubrifier I'arbre du mo- 
teur. 

Systeme d'entraTnement 

II est conseille de nettoyer et de lubrifier le systeme 
d'entraTnement regulierement afin d'assurer son bon 
fonctionnement et sa longevite. Suite a chaque inter- 
vention, rincez le systeme a grande eau et lubrifiez-le 
avec une huile legere. 

Cables 

Les cables doivent etre soigneusement rinces a grande 
eau afin d'eliminer toutes traces de residus et de produits 
chimiques. Lubrifiez les cables et les accouplements 
regulierement avec du lubrifiant antirouille type RIDGID 
Cable Rust Inhibitor. 

Lorsqu'ils ne servent pas, rangez les cables a I'interieur 
afin de les proteger contre les intemperies. 

Les cables doivent etre remplaces lorsqu'ils devien- 
nent excessivement corrodes ou uses. Un cable use se 
voit par I'aplatissement de ses torons externes. 

Stockage de I'appareil 

niimj;nfj:i»n Tout materiel electrique doit etre 
range a I'interieur ou protege par temps de pluie. Rangez 
le degorgeoir dans un endroit sous cle, hors de la portee 
des enfants et des personnes qui ne connaissent pas les 
degorgeoirs. Cet appareil peut provoquer de graves 
blessures corporelles lorsqu'il tombe entre les mains 
de personnes non initiees. 



A MISE EN GARDE 




L'entretien et la reparation de ce degorgeoir doivent 
etre effectues par un reparateur qualifie. L'appareil doit 
etre confie a un reparateur agree par RIDGID ou ren- 
voye a I'usine. Toutes reparations effectuees par les 
services d'entretien Ridge sont garanties contre les vis 
de materiel et de main d'oeuvre. 

L'appareil devrait etre confie a un reparateur RIDGID 
agree ou renvoye a I'usine. Les reparations effectuees 
par les services Ridge sont garanties contre tout vis de 
materiel et de main d'oeuvre. 



A MISE EN GARDE 



Utilisez exclusivement des pieces 
de rechange identiques a celles d'origine lors de la re- 
paration de l'appareil. Le non respect de ces consignes 
augmente les risques de choc electrique ou autre grave 
blessure corporelle. 

Veuillez adresser toutes questions eventuelles concer- 
nant l'entretien ou la reparation de cet appareil aux 
coordonnees suivantes : 

Ridge Tool Company 
Technical Service Department 
400 Clark Street 
Elyria, Ohio 44036-2023 
Telephone : (800) 519-3456 
E-mail: TechServices@ridgid.com 

Pour obtenir les coordonnees du reparateur agree le 
plus proche, veuillez consulter la Ridge Tool Company 
au (800) 519-3456 ou http://www.ridgid.com 
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Tableau 1 - Depannage 



PROBLEME 


RAISONS POSSIBLES 


SOLUTION 


Le cable se plisse ou se 
brise. 


On force le cable en avant. 


Ne pas forcer le cable ! Laisser la meche de curage 
faire le travail. 


Le cable est utilise dans une canalisation de di- 
ametre incorrect. 


Limiter I'utilisation des cables de Vz" aux 
canalisations de 3" a 4" de diametre. 


Le moteur tourne en marche arriere. 


Limiter I'utilisation de la marche arriere au retrait 
d'un cable entrave. 


Le cable a ete expose a des acides. 


Nettoyer et lubrifier les cables regulierement. 


Le cable est excessivement use. 


Si le cable est use, remplacez-le. 


Le tambour s'arrete tan- 
dis que la pedale est 
appuyee et redemarre en 
y appuyant a nouveau. 


II \/ ca i in +rr\i I rlanc la narlalo r»i I Heine enn floviKlo 
II y a Ull LIUU Uallo la ptJUdlc UU Uclllo oUII McAlUlti. 


nci i ijjiduci ic uui i ipuocli il ci uui i n i layc. 


L'interrupteur a diaphragme est perce. 


Si la pedale et son flexible sont intact, remplacer 
l'interrupteur a diaphragme. 


Le tambour tourne dans 
un sens mais pas dans 
I'autre. 


L'interrupteur marche arriere est defectueux. 


Remplacer l'interrupteur. 


Le disjoncteur differential 
disjoncte des que lap- 
pareil est branche ou en 
appuyant sur la pedale. 


Le cordon d'alimentation est endommage. 
II y a un court-circuit au niveau du moteur. 


Remplacer le cordon d'alimentation. 


Confier le moteur a un reparateur agree. 


Le disjoncteur differentiel est defectueux. 


Remplacer le cordon d'alimentation et le disjoncteur 
differentiel. 


Le moteur tourne mais 
n'entratne pas la cage. 


Le limiteur de couple derape parce que Ton force le 
cable en avant. 


Ne pas forcer le cable. 



Schema electrique 




COM. PNEU 



VERS CARTER 
DU MOTEUR 




BORNE ARGENTEE 

BORNE CUIVRE L 



BLANC n F"- BLANC 
BLANC M DU CORDON 
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Limpiadora de desagues K-380 

A continuacion apunte y retenga el numero de serie del producto que se encuentra en la 
placa de caracteristicas. 



No. de 
Serie 
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Informacion general 
de seguridad 

i ADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las instrucciones. 

Pueden ocurrir golpes electricos, incen- 
dios y/o lesiones corporales graves si 
no se siguen todas las instrucciones de- 
talladas a continuation. 

iGUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! 



Seguridad en la zona de trabajo 

• Mantenga su area de trabajo limpia y bien alum- 
brada. Los bancos de trabajo desordenados y las 
zonas oscuras son una invitacion a los accidentes. 

• No haga funcionar herramientas autopropulsadas 
en atmosferas explosivas, como por ejemplo en la 
presencia de h'quidos, gases o polvos inflamables. 

Las herramientas autopropulsadas generan chispas 
que pueden encender el polvo o los gases. 

• Al hacer funcionar una herramienta a motor, man- 
tenga apartados a los espectadores, ninos y 
visitantes. Las distracciones pueden causar que 
pierda el control. 

Seguridad electrica 

• Las herramientas provistas de una conexion a 
tierra deben ser enchufadas a una salida de corrien- 
te debidamente instalada y conectada a tierra de 
acuerdo con todos los codigos y reglamentos. 
Nunca elimine el enchufe de conexion a tierra ni lo 
modifique de manera alguna. No use ningun tipo de 
enchufes adaptadores. En caso de estar en duda 
referente a la conexion a tierra del enchufe, consulte 
con un electricista calificado. En caso que la he- 
rramienta sufra una averia electrica o de otro tipo, la 
conexion a tierra proporciona una via de baja re- 
sistencia para conducir la electricidad lejos del usuario. 



Tapa del 
enchufe conectado 
a tierra 





Clavija para la 
conexion a tierra 



Clavija para la 
conexion a tierra 



Evite el contacto del cuerpo con superficies conec- 
tadas a tierra tales como cahen'as, radiadores, 
estufas, cocinas y refrigeradores. Si su cuerpo 
ofrece conduccion a tierra, existe un riesgo aumentado 
de que se produzca un choque electrico. 

No exponga las herramientas electricas a la lluvia 



o a condiciones mojadas. Si agua penetra en una 
herramienta a motor, aumenta el riesgo de que se 
produzca un golpe electrico. 

No maltrate el cordon. Nunca use el cordon para 
transporter herramientas o para retirar el enchufe 
del receptaculo de salida de corriente. Mantenga el 
cordon lejos del calor, aceite, bordes cortantes o 
piezas movibles. Recambie los cordones dahados 
inmediatamente. Los cordones dahados aumentan 
el riesgo de que se produzca un choque electrico. 

Al hacer funcionar una herramienta electrica al 
aire libre, emplee un cordon de extension fabri- 
cado para uso exterior y rotulado "W-A" o "W". 

Estos cordones han sido disehados para su empleo al 
aire libre y reducen el riesgo de que se produzca un 
choque electrico. 

Solo use cordones de extension de tres alambres 
que vengan equipados con enchufes para conex- 
ion a tierra de tres clavijas y conectelos unicamente 
a receptaculos de corriente de tres polos que 
acepten el enchufe de la herramienta. Otros cor- 
dones de extension no conectaran la herramienta a 
tierra y aumentaran los riesgos de que se produzca una 
descarga electrica. 

Use cordones de extension apropiados (vea la 
tabla). Una dimension insuficiente del conductor 
causara una caida excesiva del voltaje, una perdida de 
potencia y sobrecalentamiento. 



Dimension Minima de Alambre para Cordones de Extension 


Amperios en 
la Placa de 
Caracten'sticas 


Longitud Total (en pies) 




0-25 


26-50 


51-100 


0-6 


18 AWG 


16 AWG 


16 AWG 


6-10 


18 AWG 


16 AWG 


14 AWG 


10-12 


16 AWG 


16 AWG 


14 AWG 


12-16 


14 AWG 


12 AWG 


NO SE RECOMIENDA 



Antes de ponerla en marcha, pruebe el Interruptor 
para cuando Falla la Conexion a Tierra (GFCI, en in- 
gles) provisto con el cordon de suministro para 
asegurar que funciona correctamente. El GFCI re- 
duce el riesgo de una descarga electrica. 

No se recomienda el uso de cordones de extension 
al menos que vayan enchufados a un interruptor 
GFCI, los que se encuentran en cajas de circuitos 
o tomacorrientes. El interruptor GFCI en el cordon de 
suministro de la maquina no evitara choques electricos 
provenientes de los cordones de extension. 

Mantenga todas las conexiones electricas secas y 
levantadas del suelo. No toque el enchufe con las 
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manos mojadas. Esto reduce el riesgo de que se 
produzca un choque electrico. 

Seguridad personal 

• Mantengase alerta, preste atencion a lo que esta 
haciendo y use sentido comun cuando trabaje 
con una herramienta autopropulsada. No la use si 
esta cansado o se encuentra bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicamentos. Solo un breve 
descuido mientras hace funcionar una herramienta a 
motor puede resultar en lesiones personales graves. 

• Vi'stase adecuadamente. No Neve ropa suelta ni 
joyas. Contenga el cabello largo. Mantenga ca- 
bello, ropa y guantes apartados de las piezas en 
movimiento. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo 
pueden engancharse en la piezas moviles. 

• Evite la puesta en marcha no intencional. Antes de 
enchufar la herramienta, asegure que el interrupter 
se encuentre en la posicion OFF (APAGADO). 

Cargar las herramientas con el dedo sobre el inter- 
ruptor o enchufarlas cuando su interruptor esta en la 
posicion de encendido constituyen una invitacion a 
que se produzcan accidentes. 

• Antes de poner en marcha la herramienta, ex- 
traiga las Naves de ajuste o regulacion. Una Have 
mecanica o una Have que se ha dejado acoplada a 
una pieza giratoria de la herramienta puede resultar en 
lesiones corporales. 

• No trate de sobreextender su cuerpo. Mantenga 
sus pies firmes en tierra y un buen equilibrio en 
todo momento. Al mantener el equilibrio y los pies 
firmes, tendra mejor control sobre la herramienta en 
situaciones inesperadas. 

• Use equipo de seguridad. Siempre Neve protec- 
cion para la vista. Cuando las condiciones lo re- 
quieran, debe usar mascarilla para el polvo, calzado de 
seguridad antideslizante, casco duro o proteccion para 
los oidos. 

Uso y cuidado de la herramienta 

• Use un tornillo de presion, una agarradera u otro 
medio practico para asegurar la pieza de trabajo a 
una plataforma estable. El sostener la pieza de tra- 
bajo a mano o contra su cuerpo es inestable y puede 
conducir a una perdida del control. 

• No fuerce la herramienta. Use la herramienta cor- 
recta para su aplicacion. La herramienta correcta 
hara el trabajo mejor y de manera mas segura a la ve- 
locidad para la cual fue disehada. 



• Si el interruptor de la herramienta no la enciende ni 
la apaga, no use la herramienta. Cualquier herra- 
mienta que no pueda ser controlada mediante el 
interruptor es peligrosa y debe ser reparada. 

• Antes de efectuar trabajos de regulacion, de cam- 
biar accesorios o de almacenar la herramienta, 
desconecte el enchufe de la fuente de corriente 
electrica. Tales medidas de seguridad reducen el 
riesgo de poner la herramienta en marcha involun- 
tariamente. 

• Almacene las herramientas que no esten en uso 
fuera del alcance de los nihos y de otras personas 
sin entrenamiento. Las herramientas son peligrosas 
en las manos de usuarios no capacitados. 

• Las herramientas deben ser mantenidas cuida- 
dosamente. Mantenga las herramientas de corte 
limpias y bien afiladas. Las herramientas con filos de 
corte agudos mantenidas debidamente tienen menos 
tendencia a agarrotarse y son mas faciles de controlar. 

• Verifique si las piezas movibles estan desalineadas 
o agarrotadas, si hay piezas quebradas y si ex- 
iste cualquiera otra condicion que pueda afectar el 
funcionamiento de la herramienta. En caso de estar 
dahada, antes de usar la herramienta, hagala com- 
poner. Las herramientas que no han recibido un 
mantenimiento adecuado provocan numerosos acci- 
dentes. 

• Solamente use accesorios y cordones de extension 
recomendados por el fabricante para su modelo. 

Los accesorios que pueden ser adecuados para una 
herramienta pueden ser peligrosos al usarselos en 
otra herramienta. 

• Mantenga los mangos limpios y secos, libres de 
aceite y grasa. Esto permite ejercer mejor control 
sobre la herramienta. 

Servicio 

• El servicio a la herramienta solo debe ser efectuado 
por tecnicos calificados. El servicio o mantenimiento 
practicado por personal de reparaciones no calificado 
puede resultar en lesiones. 

• Cuando se le haga servicio a una herramienta, so- 
lamente use piezas de recambio originales. Siga las 
instrucciones en la seccion de Mantenimiento de 
este manual. El uso de piezas no autorizadas o el no 
seguir las instrucciones para el mantenimiento, pueden 
crear el riesgo de que se produzca un choque electrico 
o lesiones. 
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Informacion especi'fica 
de seguridad 



A ADVERTENCIA 



Lea este Manual del Operador detenidamente antes 
de poner en funcionamiento la Limpiadora de 
Desagues K-380. Si no se siguen o no se com- 
prenden las instrucciones de este manual, es 
posible que ocurran choques electricos, incendios 
y/o lesiones personales graves. 

Si tiene cualquier pregunta, Name al Departamento de 
Servicio Tecnico de Ridge Tool Company al (800) 51 9-3456. 

Seguridad de la Limpiadora 
de Desagues 

• Use los guantes provistos con la maquina. Nunca 
agarre un cable que esta girando con un trapo o un 
guante de tela que le queda suelto. Pueden en- 
redarse en el cable y lesionarlo gravemente. 

• Nunca haga funcionar la maquina si la cubierta 
de la correa ha sido sacada. Pueden engancharsele 
los dedos entre la correa y la polea. 

• No someta los cables a un esfuerzo excesivo. 
Controle el cable con las dos manos cuando la 
maquina esta en marcha. Cuando se somete al cable 
a demasiada tension cuando se trata de atravesar 
una obstruccion, el cable puede doblarse, enroscarse 
o quebrarse y lesionar gravemente al operador. 

• Coloque la maquina a menos de dos pies de la en- 
trada del desague. Si se le situa demasiado lejos, el 
cable se puede torcer o enroscar. 

• La maquina se diseno para ser manejada por una 
persona. El operador debe controlar el interruptor de 
pie y el cable. 

• Emplee el interruptor de pie para hacer funcionar la 
maquina, mantenga sus pies firmes en tierra y un 
buen equilibrio. No haga funcionar la maquina en 
marcha atras o reversa (REV). Se puede danar el 
cable si la maquina funciona en marcha atras y esta se 
usa solo para hacer retroceder la herramienta fuera de 
una obstruccion. 

• Mantenga las manos apartadas del tambor que 
gira y del tubo gui'a. No meta las manos dentro del 
tambor salvo que la maquina este desenchufada. 

Puede engancharsele una mano en las piezas movi- 
bles y sufrir lesiones graves. 

• No emplee la maquina en desagues en los cuales 
se han vaciado compuestos qui'micos de limpieza. 
Evite el contacto directo con la piel y los ojos. 



Ciertos agentes quimicos provocan quemaduras de 
gravedad. 

• No haga funcionar la maquina si el operador estara 
parado o la herramienta puesta sobre agua. Esto 
aumenta la posibilidad de una descarga electrica. 

• Use anteojos de seguridad y zapatos con suelas de 
goma y antideslizantes. Asi se evitan serias lesiones. 

• Emplee la K-380 unicamente para limpiar desagues 
de hasta 4 pulgadas de diametro. Siga las ins- 
trucciones sobre el uso de la maquina. Si se somete 
la limpiadora de desagues a otros usos o se la modifica 
para efectuar con ella trabajos para los cuales no fue 
hecha, puede provocar lesiones. 

Desc ripe ion, especificaciones 
y equipo estandar 

Desc ripe ion 

La maquina limpiadora de desagues RIDGID K-380 limpia 
desagues de hasta 4 pulgadas de diametro hasta una dis- 
tancia de 75 pies. El tambor del cable, resistente a la 
oxidacion, guarda un cable de % pulgada de diametro y 
1 00 pies de largo, o uno de 1 A> pulgada por 75 pies. 

El tambor es accionado por un motor electrico de Va HP, 
con transmision por correa, y conectado a tierra. El cordon 
de suministro tiene un Interruptor de Conexion a Tierra 
(GFCI, en ingles) incorporado. Un accionador neumatico 
de pie permite el control ON/OFF (encendido/apagado) del 
motor. 

El cable se introduce y retrae manualmente del desague. 
Se encuentra disponible un auto-alimentador que hara 
avanzar o retraera el cable a razon de 18 pies por minuto. 
Un limitador integral del par de torsion hace que el tambor 
pare de girar cuando se genera un par motor excesivo. 
Cuando la herramienta de corte acoplada al cable se 
engancha en un atasco, el tambor deja de girar lo que per- 
mite al operario aliviar la tension del cable. 

El cable integral enrollado tiene un sistema de acopla- 
miento rapido para desconectar y cambiar herramientas. 
Este cable enrollado, que tiene un eje medular solido 
"Solid Core", es durable y resistente a las torceduras. 
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Especificaciones 

Capacidad de 

la tuben'a depende del cable que se 

elija. Consulte la siguiente 
tabla para sugerencias. 



Equipo estandar 



Dimension 
del cable 


Sugerencia para el diametro 
y alcance de la tuben'a 




Diametro de la tuberfa 


Alcance 


Cable de 7a pulgada 


Vk"-Z" 


100' 


Cable de Va pulgada 


3" - 4" 


75' 


Capacidad 

del tambor 


100 pies de cable de 



7s pulgada de diametro 
75 pies de cable de 
1 1 A> pulgada de diametro 

Motor: 

Tipo 1 1 5W 60 Hz, reversible, de 

fase dividida 
Clasificacion 1 / 3 HP a 1725 RPM 

Amperios 6,7 

Peso 

(maquina solamente) 37 libras 

Longitud 22 pulgadas, 25 pulgadas 

con auto-alimentador 

Height 22" 

Ancho 15 pulgadas 



No. en el 
catalogo 


Modelo 
No. 


Descripcion 


87302 


K-380 


Limpiadora K-380 solamente y guantes 


87287 


K-380 

/"» OH HA/ 

con u-ol IW 


Limpiadora K-380 con guantes y equipo 
estandar 

- Cable C-31 IW de eje medular solido 
(enrollado integralmente), 3 /a pulgada x 
50 pies 

- El conjunto de la herramienta T-260 incluye: 

- Barrena de embudo, T-202 

- Cortadora a cuchilla en "C", T-205 

- Rarrpna rnrtanraQa T-?1 1 

- Pasador de acoplamiento, A-13 


84522 


K-380 
con C-32 IW 


K-380 con guantes y equipo estandar 

- Cable C-32 IW de eje medular solido 
(enrollado integralmente), % pulgada x 
75 pies 

- Estuche de herramientas T-260 


87307 


K-380 
con C-32 IW 


I imniarlnra K-^fifl rnn miantPQ \/ pmiinn 
■ — ■ ■ I ipidUUi a r\ OOU \j\J\ I yudiitco y cLjUipu 

estandar 

- Carro de dos ruedas 

- Cable C-32 IW de eje medular solido 
(enrollado integralmente), % pulgada x 
75 pies 

- Estuche de herramientas T-260 


87317 


K-380 PF 

rnn P-°.° IW 


Limpiadora K-380 con guantes y equipo 

octQ nrlo i" 
UbLdl lUdl 

-Auto-alimentador 

- Cable C-32 IW de eje medular solido 
(enrollado integralmente), 3 /a pulgada x 
75 pies 

- Estuche de herramientas T-260 


O7OO7 


V QOA PF 
r\-OOU r r 

con C-32 IW 


Limpiaoora r\-oou con guanies y equipo 
estandar 

- Carro de dos ruedas 
-Auto-alimentador 

- Cable C-32 IW de eje medular solido 
(enrollado integralmente), 7a pulgada x 
75 pies 

- Estuche de herramientas T-260 


87292 


K-380 
con C-44 IW 


Limpiadora K-380 con guantes y equipo 
estandar 

- Cable C-44 IW de eje medular solido 
(enrollado integralmente), 'A pulgada por 
50 pies 

- Estuche de herramientas T-260 


87297 


K-380 
con C-45 IW 


Limpiadora K-380 con guantes y equipo 
estandar 

- Cable C-45 IW de eje medular solido 
(enrollado integralmente), 'A pulgada por 
75 pies 

- Estuche de herramientas T-260 


O7O-) O 
OiO 1 d. 


rvoou 
con C-45 IW 


1 i mni n nlnt m QQfl nnn mi nntop \i om ilnn 

Limpiaaora rvoou con guanies y equipo 
estandar 

- Carro de dos ruedas 

- Cable C-45 IW de eje medular solido 
(enrollado integralmente), 'A pulgada 
por 75 pies 

- Estuche de herramientas T-260 


87322 


K-380 PF 
nnn n /in |\a/ 

CUM V_*f O 1 VV 


Limpiadora K-380 con guantes y equipo 

oot^nnl^r 
Ubldl lUdl 

-Auto-alimentador 

- Cable C-45 IW de eje medular solido 
(enrollado integralmente), 'A pulgada por 
75 pies 

- Estuche de herramientas T-260 


87332 


K-380 PF 
con C-45 IW 


Limpiadora K-380 con guantes y equipo 
estandar 

- Carro de dos ruedas 
-Auto-alimentador 

- Cable C-45 IW de eje medular solido 
(enrollado integralmente), 'A pulgada por 
75 pies 

- Estuche de herramientas T-260 


Accesorios 


87337 


A-380 


Unidad auto-alimentadora 


59782 




Carro transportador de dos ruedas 
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Montaje de la maquina 



A ADVERTENCIA 



Para prevenir lesiones graves, se requiere montar 
la Limpiadora de Desagues correctamente. Deben 
seguirse los siguientes procedimientos: 




Figura 1 - Limpiadora de desagues con tambor, K-380 
con cable de % pulgada y herramientas 



Instrucciones para montar 
el auto-alimentador 

1. Atornille el mango al auto-alimentador. 

2. Coloque el soporte de montaje en la parte trasera del 
auto-alimentador. El eje del soporte debe insertarse en 
el agujero central del auto-alimentador mientras que 
los dos (2) agujeros en el soporte deben quedar alin- 
eados con los pasadores de acoplamiento (Figura 2). 




Figura 2 - Colocacion del soporte de montaje en el 
auto-alimentador 

3. Acople el auto-alimentador a la parte delantera del ar- 
mazon de la K-380 empleando los dos (2) tornillos de 



cabeza perdida, de 5 /ie por 1 pulgada. Desde atras in- 
troduzca los tornillos dentro de los agujeros en el 
armazon (Figura 3). Asegurese de usar las arandelas 
de fijacion y apriete los tornillos hasta que la unidad 
auto-alimentadora este firmemente sujeta. NO SO- 
BREAPRIETE. 




Figura 3 - Montaje del auto-alimentador en el armazon 
de la maquina 

Revision de la maquina 



A ADVERTENCIA 




Revise su Limpiadora de Desagues para evitar le- 
siones corporales graves. Antes de cada uso 
deben realizarse los siguientes procedimientos 
de inspeccion. 



1 . Asegure que la maquina limpiadora este desenchu- 
fada y el interrupter direccional este en la posicion de 
OFF (Figura 4). 

2. Asegure que el interruptor de pie esta presente y 
acoplado a la limpiadora de desagues (Figura 4). 
No use la limpiadora sin un interruptor de pie. 
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Figura 4 - Interruptor direccional en la posicion de OFF 
(apagado) 

3. Revise el cordon de suministro, el interruptor GFCI y 
el enchufe, por si estan danados. Si el enchufe ha 
sido modificado, si le falta la clavija de conexion a 
tierra o si el cordon se encuentra dahado, no use la 
limpiadora hasta que el cordon haya sido cambiado. 

4. Revise la cubierta de la correa para asegurar que esta 
sujeta correctamente en el armazon. 



AADVERTENCIA 



El espacio entre la cubierta de seguri- 
dad de la correa y el tambor no debe exceder a media 
pulgada para evitar que los dedos se enganchen entre la 
correa y la polea. No haga funcionar esta maquina sin una 
cubierta para la correa. 

5. Revise la maquina limpiadora de desagues por si al- 
guna de sus partes esta quebrada, faltando, desa- 
lineada o agarrotada, y si existe cualquiera otra 
condicion que pueda afectar el funcionamiento nor- 
mal y seguro de la maquina. Si detecta algun dano, 
no use la Limpiadora de Desagues hasta que no 
haya sido reparada. 

6. Lubrique la Limpiadora de Desagues y la manguera 
guia, si es necesario, de acuerdo a las Instrucciones 
de Mantenimiento. 

7. Emplee herramientas y accesorios disehados para u- 
sarse con su limpiadora de desagues y que son los 
requeridos para cada uso determinado. Las he- 
rramientas y accesorios debidos le permiten realizar 
su labor en forma exitosa y segura. Los accesorios de 
otras maquinas pueden resultar peligrosos si se usan 
con esta limpiadora de desagues. 

8. Limpie el aceite, grasa o mugre de los mangos y 
controles de la maquina. Esto reduce el riesgo de que 
la herramienta o algun mando se resbale de sus 
manos, lesionandolo. 

9. Revise los filos de corte de las herramientas que se 
acoplan a la punta del cable. Si es necesario, hagalas 
afilar o cambielas antes de usar la Limpiadora de 



Desagues. Las herramientas desafiladas o dahadas 
pueden atascarse y romper el cable. 

10. Revise los cables y acoplamientos por si estuvieran 
desgastados o danados. Los cables deben cam- 
biarse cuando se vuelvan muy desgastados o 
corroidos. Un cable esta desgastado cuando sus es- 
pirales exteriores se han aplanado. 

EI33!H3iUHEl Los cables desgastados o danados 
pueden cortarse y causar graves lesiones. 



Preparacion de la maquina 



A ADVERTENCIA 




ft 



Para evitar lesiones graves, se requiere preparar la 
maquina y la zona de trabajo adecuadamente. 
Para preparar la maquina para su uso deben 
seguirse los siguientes procedimientos: 

1 . Verifique que la zona de trabajo: 

• tenga suficiente luz. 

• tenga una salida de corriente con conexion a tierra. 

• tenga un camino despejado hacia la salida del 
suministro de corriente, sin fuentes de calor o 
aceite, bordes afilados o piezas movibles que 
puedan dahar el cordon electrico. 

• tenga un lugar seco para el operario y la maquina. 
No use la maquina si esta parado sobre agua. 

• no tenga liquidos inflamables, vapores o polvo que 
puedan provocar un incendio. 

2. Situe la Limpiadora de Desagues a menos de dos 
pies de la entrada del desague. A mayor distancia, el 
cable puede doblarse o enroscarse. 

3. Situe el interruptor de pie neumatico donde el operario 
lo pueda alcanzar con facilidad. La maquina fue dise- 
hada para funcionar al mando de un operario. 

4. Asegure que el interruptor de FOR/OFF/REV (ade- 
lante/apagado/reversa) este en la posicion de OFF 
(apagado). 

5. Seleccione e instale la herramienta adecuada en el 
extremo del cable. El acoplador con ranura o muesca 
en T permite que la herramienta se abroche al aco- 
plador del cable (Figura 5). Para desmontar la he- 
rramienta, emplee el pasador de acoplamiento o de- 



34 



Ridge Tool Company 



RIDGID 



Maquina limpiadora de desagues K-380 



senganche para oprimir la clavija y separar los 
acoplamientos. 



Para acoplar cable y 
herramientas 



empuje 



Para desacoplar cable y herramienta 

/77 




ntroduzcav 
el pasador 



separe 



Figura 5 - Acoplamiento y desacoplamiento de las 
herramientas 



iNOTA! Seleccion de la herramienta apropiada 

Como regla general, debe emplearse una herramienta por 
lo menos una (1 ) pulgada mas pequeha que el diametro 
del desague que se intenta limpiar. La naturaleza del 
trabajo que se va a realizar es la que determina el tipo de 
herramienta necesaria. Esto queda a criterio del operario. 

6. Enchufe la Limpiadora de Desagues al tomacorri- 
ente, asegurando que el cordon de suministro se 
encuentre en la zona despejada seleccionada con an- 
terioridad. Si el cordon de suministro electrico no 
alcanza a llegar al tomacorriente, ocupe un cordon de 
extension en buenas condiciones. 



AADVERTENCIA 



Para evitar un choque electrico e in- 
cendios electricos, jamas use un cordon de extension 
dahado o que no cumpla con los siguientes requisitos: 

• Tener un enchufe de tres clavijas similar al que se 
muestra en la seccion Seguridad Electrica. 

• Tener una clasificacion "W" 6 "W-A" si se lo va a usar 
al aire libre. 

• Tener un grosor de alambre suficiente (16 AWG 
cuando tiene menos de 50 pies, y 14 AWG cuando 
mide entre 50 y 100 pies de largo). Si el grosor del 
alambre es inferior al necesario, el cordon puede re- 
calentarse, derretir el aislante del cordon, o inflamar 
objetos cercanos. 



AADVERTENCIA 



Para reducir el peligro de que se pro- 
duzca un choque electrico, mantenga todas las conexiones 
secas y levantadas del piso. No toque el enchufe con las 
manos mojadas. Verifique que el Interruptor del Circuito de 
Perdida a Tierra (GFCI) en el cordon funciona correcta- 
mente. Cuando se oprime el boton de prueba (test button), 
la luz roja del indicador debe apagarse. Para re-activarlo, 
oprima el boton de prueba. Si la luz del indicador se 
prende, la maquina esta lista para usarse. Si el GFCI no 
funciona debidamente, no use la maquina. 



Instrucciones para 
el funcionamiento 



A ADVERTENCIA 




ft 



Use los guantes provistos con la maquina. Nunca 
intente agarrar un cable que se encuentra girando 
con un trapo o un guante de tela que le queda 
suelto, porque pueden enrollarse alrededor del 
cable y lesionarlo gravemente. 

Siempre use proteccion para los ojos para evitar 
que les entren mugre u otros objetos extra nos. 
Use zapatos con suela de goma y antideslizantes. 

Tenga sumo cuidado cuando vaya a limpiar de- 
sagues por los que se ban vaciado compuestos 
quimicos de limpieza. Use guantes cuando maneje 
el cable y evite el contacto directo con la piel y es- 
pecialmente con los ojos y la cara porque puede 
causarle quemaduras graves. 



AADVERTENCIA 



Siempre adopte la postura correcta 
para mantener el equilibrio mientras hace funcionar la 
maquina (Figura 6). Si mantiene una buena postura, podra 
controlar la maquina y el cable en una situacion inesperada. 

• Asegure que Ud. puede retirar rapidamente su pie 
del interruptor de pie. 

• Su mano enguantada debe estar sobre el cable para 
controlar su accion giratoria cuando penetra en un 
atasco. 

• Mantenga sus manos apartadas del tambor que gira. 
No meta sus manos al tambor si la maquina esta 
enchufada. 
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Figura 6 - Postura correcta para trabajar 

Empleo de limpiadoras con 
alimentacion manual 

1 . Saque la suficiente longitud de cable fuera del tambor 
para introducir la herramienta y cable en el acceso del 
desague. Empuje el cable dentro del desague hasta 
donde mas pueda. 

2. Mueva el interruptor de FOR/OFF/REV a la posicion 
de FOR (adelante). Agarre el cable con sus dos 
manos enguantadas y extraiga alrededor de un pie 
adicional de cable fuera del tambor para dejar una 
ligera lazada entre la maquina y la entrada al de- 
sague (Figura 6). 



A ADVERTENCIA 



Antes de poner en marc ha la maquina, la mano en- 
guantada del operador debe estar sobre el cable. 

3. Mientras presiona el interruptor de pie para poner 
en marcha la maquina, use ambas manos enguan- 
tadas para sostener y empujar el cable dentro del 
acceso al desague. El cable que gira se ira intro- 
duciendo lentamente por el desague a medida que el 
operador aplica presion con las manos enguantadas 
sobre la lazada del cable. 

4. Continue introduciendo el cable hasta que encuentre 
resistencia o una obstruccion. Esto se hara evidente 
para el operador porque se le hara dificil alimentar 
mas cable en el desague, y/o el cable tendera a irse 
de lado de las manos del operador. 

5. Si el cable se resiste en la obstruccion, alivielo re- 
trayendolo con tirones cortos y rapidos para liberar a 
la herramienta cortadora. Vuelva a meter el cable 
lentamente en la obstruccion. Repita el procedimiento 



hasta que se haya despejado la obstruccion. 
Recuerde: asegure que la cortadora este girando 
constantemente y nunca fuerce el cable. Si el motor 
gira pero el tambor se detiene, el limitador del 
par de torsion se esta resbalando debido a un ex- 
ceso de fuerza. 



A ADVERTENCIA 



No permita que se acumule tension en el cable. 
Esto ocurrira si la herramienta de corte se queda en- 
ganchada y cesa de girar, mientras el motor y el 
tambor continuan girando. Puede acumularse tal 
momento torsor que el cable se tuerce, pudiendo en- 
roscarsele en la mano o el brazo. Esto puede 
suceder rapidamente, sin previo aviso, por lo tanto, 
proceda lenta y cuidadosamente cuando vaya ali- 
mentando el cable por el desague. Si la herramienta 
se queda enganchada en un atasco, consulte las 
Instrucciones para el Funcionamiento en Reversa en 
la seccion "Procedimientos especiales". 

6. Una vez que se haya desatascado una obstruccion, 
se recomienda que el operador enjuague los dese- 
chos del desague con agua corriente. Repita el paso 
5 varias veces, si es necesario, para lograr una 
limpieza rigurosa y luego proceda a atravesar atascos 
adicionales, si los hay. Restablecido el flujo, coloque 
una cortadora de mayor tamaho para limpiar el des- 
ague a fondo. 

7. Para retraer el cable del desague, haga funcionar la 
maquina en la posicion de FORWARD (marcha ade- 
lante). Retire uno o dos pies de cable fuera del 
desague y devuelvalo a la maquina manualmente. 
Este procedimiento debe continuarse hasta que re- 
sulte evidente que la herramienta se encuentra casi 
a la entrada del desague. 



A ADVERTENCIA 



Nunca retraiga la herramienta desde 
la entrada al desague mientras el cable esta girando. La 
herramienta puede dar latigazos y causar graves le- 
siones. 

iNOTA! Se recomienda verter un chorro continuo de 
agua para limpiar el cable y la herramienta a 
medida que se extraen del desague. 

8. Gire el interruptor de FOR/OFF/REV a la posicion 
de OFF y desenchufe la maquina. 

9. Retraiga el resto del cable y la herramienta del in- 
terior del desague y devuelvalo a la maquina en 
forma manual. 
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Empleo de limpiadoras 
con auto-alimentacion 

1 . A mano saque la suficiente longitud de cable fuera del 
tambor para introducir la herramienta y el cable en el 
acceso del desague. Empuje el cable dentro del des- 
ague hasta donde mas pueda. 

2. Mueva el interruptor de FOR/OFF/REV a la posicion de 
FOR (adelante). No pise el interruptor de pie todavia. 

3. Agarre sueltamente el cable con una mano enguan- 
tada y ponga la otra sobre la palanca del alimentador. 
La palanca debe estar en la posicion neutral (vertical 
o marcando las 12 horas). Ejerza la suficiente presion 
descendente sobre el cable para controlarlo, mientras 
oprime el pedal que pone en marcha rotativa al tam- 
bor. No fuerce al cable. Permita que avance por si 
solo dentro del desague. 



A ADVERTENCIA 



Antes de poner en marcha la maquina, la mano en- 
guantada del operador debe estar sobre el cable. 

4. Para alimentar el cable en forma automatica dentro 
del desague, mueva la palanca del alimentador en la 
misma direccion en que giran el tambor y el cable 
(Figura 7). Empuje la palanca del alimentador apartan- 
dola de la posicion neutral (vertical) hasta que 
enganche y comience a hacer avanzar el cable. Las 
posiciones de avance o retroceso, a todo dar, se 
encuentran casi a 90 grados de la posicion neutral. 



A ADVERTENCIA 



Siempre mantenga la mano en el cable para sentir 
la tension. 



Neutral 




Figura 7 - Auto-alimentador 

5. Continue introduciendo el cable hasta que encuentre 
resistencia o una obstruccion. El operador general- 
mente se dara cuenta de esto porque el cable tendera 
a irse de costado de las manos del operador. 

6. Ante esta situacion, el operador debe reaccionar de in- 
mediato moviendo la palanca de alimentacion a la 
posicion de reversa completa (en la direccion o- 
puesta a la rotacion del tambor). Ello debe aliviar el 
retorcimiento del cable y reducir el tamaho de la 
lazada del cable. 

7. Una vez desatascada una obstruccion y el cable ali- 
viado de su tension, paulatinamente empuje el cable 
por el desague. Recuerde que cuando se emplea el 
mecanismo auto-alimentador, el mango del auto-ali- 
mentador es el que controla el ritmo con que avanza 
el cable. Haga que la cortadora avance con lentitud 
para permitir que se abra paso por la obstruccion. Si el 
cable da indicios de que no puede seguir avanzando 
(la sehal generalmente es una lazada cada vez mayor 
entre la maquina y el desague), inmediatamente re- 
traiga la herramienta de corte fuera del atasco po- 
niendo la alimentadora en reversa. 

iNOTA! En este momento el progreso depende de lo 
afilada que se encuentre la herramienta de corte 
y de la naturaleza de la obstruccion. Se debe se- 
guir trabajando en la modalidad de alimentacion 
manual hasta que se haya limpiado la obstruc- 
cion. 



Ridge Tool Company 



37 



R IDG ID 



laquina limpiadora de desagues K-380 



Manualmente tire con brusquedad del cable para 
liberar la cortadora y disminuir la carga sobre el cable. 
Lentamente vuelva a introducir el cable en la obs- 
truccion. Repita el procedimiento hasta que se haya 
despejado la obstruccion. Recuerde: asegure que la 
cortadora este girando constantemente y nunca fuerce 
el cable. Si el motor gira pero el tambor se detiene, 
el limitador del par de torsion se esta resbalando 
debido a un exceso de fuerza. 



A ADVERTENCIA 



No permita que se acumule tension en el cable. 
Esto ocurrira si la herramienta de corte se queda en- 
ganchada y cesa de girar, mientras el motor y el 
tambor continuan girando. Puede acumularse tal 
momento torsor que el cable se tuerce, pudiendo en- 
roscarsele en la mano o el brazo. Esto puede 
suceder rapidamente, sin previo aviso, por lo tanto, 
proceda lenta y cuidadosamente cuando vaya ali- 
mentando el cable por el desague. Si la herramienta 
se queda enganchada en un atasco, consulte las 
Instrucciones para el Funcionamiento en Reversa en 
la seccion "Procedimientos especiales". 

9. Se recomienda efectuar varias pasadas por un de- 
sague que se encuentra considerablemente obstruido. 
Una vez restablecido el flujo, coloque una cortadora 
de mayor tamano para limpiar el desgue a fondo. 
Purgue la canena con un chorro potente de agua. 

10. Para retraer el cable del desague, mueva la palanca 
de alimentacion en la direccion contraria a la de la 
rotacion del tambor (Figura 8). El cable debe ahora 
volver por si solo hacia el interior de la maquina. Se 
facilita el regreso del cable si se le ayuda manual- 
mente tirandolo hacia afuera del desague, de a unos 
30 cms., mientras se emplea el auto-alimentador. 




Figura 8 - Auto-alimentador en posicion de reversa 

iNOTA! Se recomienda verter un chorro continuo de 
agua para limpiar el cable y la herramienta a 
medida que se extraen del desague. 

1 1 . Cuando la herramienta esta casi por salir del desague, 



suelte el interruptor neumatico de pie y deje que la 
maquina se detenga por su cuenta completamente. 



A ADVERTENCIA 



Nunca retraiga la herramienta desde la 
entrada al desague mientras el cable esta girando. La 
herramienta puede dar latigazos y causar graves lesiones. 

12. Gire el interruptor de FOR/OFF/REV a la posicion 
de OFF y desenchufe la maquina. 

13. Retraiga el resto del cable y la herramienta del interior 
del desague y devuelvalo a la maquina en forma 
manual. 



Procedimientos especiales 

Funcionamiento en reversa 

El cable fallara prematuramente si se hace funcionar la 
maquina en reversa. Use la REVERSA solo para liberar a 
una herramienta trabada en una obstruccion. Si ocurre 
esto, inmediatamente suelte el interruptor neumatico de pie 
y permita que la maquina se detenga por complete 
Ponga el interruptor de FOR/OFF/REV (ADELANTE/APA- 
GADO/REVERSA) en la posicion de REV (REVERSA). 

Apriete el tornillo ubicado en la nariz de la maquina 
para que sujete al cable firmemente y este no se retuerza 
al interior del tambor. Si la limpiadora posee un auto-ali- 
mentador, mueva la perilla de alimentacion a la posicion 
neutral. Agarre el cable con las manos enguantadas y 
tire de el mientras le da unos toquecitos con el pie al in- 
terruptor de pie. Cuando la herramienta se zafe y el 
tambor haya dejado de girar, ponga el interruptor de 
FOR/OFF/REV en la posicion de FOR (adelante), afloje 
el tornillo de presion ubicado en la nariz de la maquina y 
continue haciendola funcionar normalmente. 



A ADVERTENCIA 



Nunca haga funcionar esta maquina 
en REV (REVERSA) por algun otro motive El funcion- 
amiento de la maquina en REV (reversa) puede dahar el 
cable y causar lesiones de gravedad. 

Instalacion del cable de repuesto 



A ADVERTENCIA 



Antes de montar o desmontar el cable, el interruptor 
de FOR/OFF/REV debe estar en OFF (apagado) y la 
maquina, desenchufada. 



Extraccion de un cable da ha do o 
desgastado 

1 . Extraiga el exceso de cable del tambor para permitir 
el acceso al soporte del cable. 

2. Afloje el tornillo en la parte trasera del tambor, el 
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que sujeta el cable de amarre del soporte del cable 
contra la pared trasera del tambor. 

3. Extraiga el extremo final del cable antiguo fuera del 
tambor y descartelo. 

Como instalarel cable de repuesto 

iNOTA! Antes de proceder, para facilitar el recambio, 
desenrolle completamente el nuevo cable. 
Asimismo, una curvatura de 30° a unas 4 pul- 
gadas del extremo trasero del cable facilitara su 
entrada al tambor. 

1 . Introduzca en el tambor aproximadamente 24 pul- 
gadas de cable, a traves del tubo guia. 

IMPORTANTE: El cable debe enrollarse dentro del tam- 
bor en el sentido contrario al de las 
manecillas del reloj (Figura 9). 




Figura 9 - Enrolle el cable en el tambor tal como se 
muestra. 

2. Alcance dentro del tambor y coloque el cable de tal 
manera que quede debajo del soporte para el cable. 

3. Vuelva a apretar el tornillo para sujetar el cable con- 
tra la pared trasera del tambor. 



Accesorios 

EEiBHiiHIHEl Solo los siguientes productos RIDGID 
han sido fabricados para funcionar con la Limpiadora 
de Desagues K-380. Otros accesorios aptos para us- 
arse con otras herramientas pueden resultar peligrosos si 
se montan a la K-380. Para evitar lesiones corporales 
graves, emplee unicamente los accesorios listados a 
continuacion. 



C-44 IW 1 / 2 pulgada x 50 pies c/cable de eje medular 
solido 

C-45 IW 1 / 2 pulgada x 75 pies c/cable de eje medular 
solido 

Herramientas adicionales disponibles 
para cables de % y 7» pulgada 



Numero en 
el catalogo 


Modelo 
No. 


Descripcion 


62990 


T-201 


Barrena recta de 127 mm. (5 pulgadas) de 
largo 


62995 


T-202 


Barrena de embudo de 17b pulgada de 
diametro 


63000 


T-203 


Barrena de embudo de 22 mm (7b pulgada) 
de diametro 


54837 


T-204 


Barrena cortagrasa en "C" de 1 pulgada 


63005 


T-205 


Barrena cortagrasa en "C" de 17» pulgadas 


6301 0 


T-206 


Barrena de embudo de 76 mm. (3 pul- 
gadas) de largo 


conon 




Cortadora espiral de 38 mm (1 7? pulgada) 
de diametro 




T ono 


Cortadora espiral de 51 mm (2 pulgadas) 
de diametro 


OOUOU 


1 \ U 


Cortagrasas de 25 mm (1 pulgada) de ancho 


63035 


T-211 


Cortagrasas de 35 mm (17s pulgadas) 
de ancho 


63040 


T-212 


Cortagrasas de 44 mm (1 3 A pulgada) 
de ancho 


63045 


T-213 


Cortadora de cuatro hojas, 25 mm 
(1 pulgada) de ancho 


OOUOU 


T Old 
1 -ill 4 


Cortadora de cuatro hojas, 35 mm 
(17b pulgadas) de ancho 


63055 


T-215 


Cortadora de cuatro hojas, 44 mm 
(174 pulgada) de ancho 


63060 


T-216 


Golpeadora de cadena, 51 mm (2 pulgadas) 
de diametro 


63065 


T-217 


Barrena de cadezal articulado, 102 mm 
(4 pulgadas) de diametro 


63280 


T-218 


Escobilla para salidas de humo, 76 mm 
(3 pulgadas) de diametro 


63070 


T-219 


Escobilla para salidas de humo, 64 mm 
(272 pulgadas) de diametro 


63080 


T-220 


Escobilla para salidas de humo, 51 mm 
(2 pulgadas) de diametro 


63220 


T-221 


Escobilla para salidas de humo, 
38 mm (17z" pulgadas) de diametro 


59982 




Inhibidor de la oxidacion del cable, 
un cuarto de galon 


59987 




Inhibidor de la oxidacion del cable, un galon 



Seleccion de cables 

Cable de eje medular solido (enrollado integralmente) 
Modelo No. Descripcion 

C-31 IW 7a pulgada x 50 pies c/cable de eje medular 
solido 

C-32 IW 7a pulgada x 75 pies c/cable de eje medular 
solido 
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Instrucciones de mantenimiento 



Servicio y reparaciones 



A ADVERTENCIA 



Asegure que la maquina esta desenchufada de 
la fuente de suministro antes de hacerle cualquier 
mantenimiento o ajuste. 



Lubricacion 

Engrase todas las piezas expuestas, movibles y gira- 
torias, como el ensamble del tubo guia, segun sea 
necesario. 

iNOTA! El eje del motor no necesita lubricarse. 

Unidad auto-alimentadora 

Se recomienda la limpieza y lubricacion adecuadas de 
la unidad de auto-alimentacion para un funcionamiento 
prolongado y sin problemas. Despues de cada uso, 
lave la unidad auto-alimentadora con una manguera 
con agua y lubriquela con aceite de maquina liviano. 

Cables 

Despues de cada uso, los cables deben lavarse a fondo 
con agua para prevenir los efectos daninos de sedimen- 
tos y compuestos quimicos para la limpieza de desagues. 
Periodicamente lubrique los cables y acoplamientos con 
Inhibidor de la oxidacion de cables RIDGID. Vea la tabla 
de accesorios para los numeros correspondientes en el 
catalogo. 

Cuando no esten en uso, almacene los cables bajo techo 
para evitar su deterioro por los agentes naturales. 

Los cables deben recambiarse cuando se vuelvan seve- 
ramente corroidos o desgastados Un cable esta 
desgastado cuando sus espirales exteriores se han 
aplanado. 



A ADVERTENCIA 




Las "Instrucciones de Mantenimiento" cubren la mayor 
parte de los servicios que requiere esta maquina. 
Cualquier problema que no haya sido comentado en 
esta seccion debe ser resuelto unicamente por un tec- 
nico de reparaciones autorizado por RIDGID. 

La maquina debe llevarse a un Servicentro Autorizado 
Independiente RIDGID o ser devuelta a la fabrica. 
Todas las reparaciones efectuadas por los estableci- 
mientos de servicio Ridge estan garantizadas de estar 
libres de defectos de material y de mano de obra. 



A ADVERTENCIA 



Solo deben usarse piezas de recam- 
bio identicas cuando se le hace mantenimiento a esta 
maquina. Si no se siguen estas instrucciones, pueden pro- 
ducirse choques electricos u otras lesiones graves. 

Si Ud. tiene cualquier pregunta relativa al servicio o 
reparacion de esta maquina, Name o escriba a: 

Ridge Tool Company 
Technical Service Department 
400 Clark Street 
Elyria, Ohio 44036-2023 
Telefono: (800) 519-3456 
E-mail: TechServices@ridgid.com 

Para obtener el nombre y la direccion del Servicentro 
Autorizado mas cercano a Ud., Ilame al (800) 519-3456 
o visitenos en http://www.ridgid.com 



Almacenaje de la maquina 



A ADVERTENCIA 



Los equipos propulsados a motor 
deben guardarse bajo techo o bien tapados en tiempo de 
lluvia. Almacene la limpiadora de desagues bajo Have 
donde no la puedan alcanzar los nihos y personas inex- 
pertas. En manos de personas sin entrenamiento, esta 
maquina puede causar graves lesiones. 
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Tabla 1 Deteccion de averias 



( PROBLEMA 


POSIBLES CAUSAS 


SOLUCION 


Cable se curva o se 
rompe. 


Se esta forzando el cable. 


jNo fuerce el cable! Deje que la cortadora haga 
el trabajo. 


Cable en uso es incorrecto para el diametro del 
desague. 


Use cables de 1/2 pulgada en desagues de 3 a 4 
pulgadas de diametro. 


El motor esta puesto en reversa. 


Use la reversa unicamente cuando el cable se 
engancha dentro del desague. 


El cable ha sido expuesto a acidos. 


Limpie y aceite los cables rutinariamente. 


El cable se ha desgastado. 


Si el cable esta desgastado, cambielo. 


El tambor se detiene 
aunque el interruptor de 
pie esta siendo apretado. 
Vuelve a ponerse en 
marcha cuando de 
nuevo se aprieta el 
interruptor de pie. 


Hay un agujero en el interruptor de pie o su 
manguera. 


Recambie el componente dahado. 


Hay un agujero en el interruptor del diafragma. 


Si no se encuentra una falla en el interruptor de 
pie o en la manguera, cambie el interruptor del 
diafragma. 


El tambor gira en un sen- 
iioo pero no en ei oiro. 


Interruptor de reversa defectuoso. 


Cambie el interruptor. 


El Interruptor de la 
Conexion a Tierra 
"salta" cuando se 
enchufa la maquina o 
cuando se aprime el 
interruptor de pie. 


Cordon de suministro danado. 


Cambie el cordon de suministro. 


Cortocircuito en el motor. 


Lleve el motor a un servicentro autorizado. 


Interruptor de la Conexion a Tierra defectuoso. 


Cambie el cordon que Neva incluido el Interruptor 
de la Conexion a Tierra. 


El motor gira pero no la 
jaula/tambor. 


El limitador del par de torsion resbala porque se esta 
forzando el cable. 


No fuerce el cable. 



Diagrama de cableado 




CABLE CON 
PUNTA NEGRA 



Cable Negro 



INTERRUPTOR 
NEUMATICO 



AL ALOJAM I ENT0 
DEL MOTOR 




TERMINAL PLATEAD0 

TERMINAL DEC0BRE 



,-■ CABLE CON 
B LANCO 44 PUNTA BLANCA 
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What is covered 

RIDGID 6 tools are warranted to be free of defects in workmanship and material. 



How long coverage lasts 

This warranty lasts for the lifetime of the RIDGID* tool. Warranty coverage ends when the prod- 
uct becomes unusable for reasons other than defects in workmanship or material. 

How you can get service 

To obtain the benefit of this warranty, deliver via prepaid transportation the complete product 
to RIDGE TOOL COMPANY, Syria, Ohio, or any authorized RIDGID 6 INDEPENDENT SERVICE 
CENTER. Pipe wrenches and other hand tools should be returned to the place of purchase. 

What we will do to correct problems 

Warranted products will be repaired or replaced, at RIDGE TOOL'S option, and returned at no 
charge; or, if after three attempts to repair or replace during the warranty period the product 
is still defective, you can elect to receive a full refund of your purchase price. 

What Is not covered 

Failures due to misuse, abuse or normal wear and tear are not covered by this warranty. RIDGE 
TOOL shall not be responsible for any incidental or consequential damages. 

How local law relates to the warranty 

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, 
so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific 
rights, and you may also have other rights, which vary, from state to state, province to 
province, or country to country. 

No other express warranty applies 

This FULL LIFETIME WARRANTY is the sole and exclusive warranty for RIDGID* products. No 
employee, agent, dealer, or other person is authorized to alter this warranty or make any other 
warranty on behalf of the RIDGE TOOL COMPANY. 




Ce qui est couvert 

Les outils RIDGP sont garantis contre tous vices de materiaux et de main d'oeuvre. 



Duree de couverture 

Cette garantie est applicable durant la vie entiere de I'outil RIDGP. La couverture cesse des lors que 
le produit devient inutilisable pour raisons autres que des vices de materiaux ou de main d'oeuvre. 

Pour Invoquer la garantie 

Pour toutes reparations au titre de la garantie, il convient d'expedier le produit complet en port paye 
a la RIDGE TOOL COMPANY, Elyria, Ohio, ou bien le remettre a un reparateur RIDGID' agree. Les 
cles a pipe et autres outils a main doivent etre ramenes au lieu d'achat. 

Ce que nousferons pour resoudre le probleme 

Les produits sous garantie seront a la discretion de RIDGE TOOL, soit repares ou remplaces, puis 
reexpedies gratuitement ; ou si, apres trois tentatives de reparation ou de remplacement durant 
la periode de validite de la garantie le produit s'avere toujours defectueux, vous aurez I'option de 
demander le remboursement integral de son prix d'achat. 

Ce qui n'est pas couvert 

Les defaillances dues au mauvais emploi, a I'abus ou a I'usure normale ne sont pas couvertes par 
cette garantie. RIDGE TOOL ne sera tenue responsable d'aucuns dommages directs ou indirects. 

L'lnfluence de la legislation locale sur la garantie 

Puisque certaines legislations locales interdisent I'exclusion des dommages directs ou indirects, 
il se peut que la limitation ou exclusion ci-dessus ne vous soit pas applicable. Cette garantie vous 
donne des droits specifiques qui peuvent etre eventuellement completes par d'autres droits 
prevus par votre legislation locale. 

II n'existe aucune autre garantie expresse 

Cette GARANTIE PERPETUELLE INTEGRALE est la seule et unique garantie couvrant les produits 
RIDGID'. Aucun employe, agent, distributeur ou tiers n'est autorise a modifier cette garantie ou a 
offrir une garantie supplemental au nom de la RIDGE TOOL COM PANY. 



Ridge Tool Company 

400 Clark Street 
Elyria, Ohio 44035-6001 



EMERSON 

Professional Tools 




Que cubre 

Las herramientas RIDGID estan garantizadas contra defectos de la mano de obra y de los 
materiales empleados en su fabricacion. 

Duration de la cobertura 

Esta garantfa cubre a la herramienta RIDGID durante toda su vida □til. La cobertura de la 
garantfa caduca cuando el producto se torna inservible por razones distintas a las de defectos 
en la mano de obra o en los materiales. 

Como obtener servicio 

Para obtener los beneficios de esta garantfa, envie mediante porte pagado, la totalidad del pro- 
ducto a RIDGE TOOL COMPANY, en Elyria, Ohio, o a cualquier Servicentro Independiente 
RIDGID. Las Haves para tubos y demas herramientas de mano deben devolverse a latienda donde 
se adquirieron. 

Lo que hacemos para corregir el problema 

El producto bajo garantfa sera reparado o reemplazado por otro, a discretion de RIDGE TOOL, 
y devuelto sin costo; o, si aun resulta defectuoso despues de haber sido reparado o sustituido 
tres veces durante el perfodo de su garantfa, Ud. puede optar por recibir un reembolso por el valor 
total de su compra. 

Lo que no esta cubierto 

Esta garantfa no cubre f alias debido al mal uso, abuso o desgaste normal. RIDGE TOOL no se 
hace responsable de daho incidental o consiguiente alguno. 

Relation entre la garantfa y las leyes locales 

Algunos estados de los EE.UU. no perm iten la exclusion o restriccion referente a dahos inci- 
dental es o consiguientes. Por lo tanto, puede que la Mm itacion o restriccion mencionada 
anteriormente no rija para Ud. Esta garantia le otorga derechos espec ificos, y puede que, 
ademas, Ud tenga otros derechos, los cuales varian de estado a estado, provincia a provincia o 
pais a pais. 

No rige ninguna otra garantia expresa 

Esta GARANTIA VITALICIA es la unica y exclusiva garantia para los productos RIDGID. Ningun 
empleado, agente, distribuidor u otra persona esta autorizado para modificar esta garantfa u ofre- 
cer cualquier otra garantfa en nombrede RIDGE TOOL COMPANY. 
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